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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 706 

Περί κυρώσεως καί θέσεως είς εφαρμογήν Κανονισμού 
«περί ένδιαιτήσεως Πλοιάρχου καί πληρώματος των 
Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Γν/οντες υττ οψει : 

1. Τά άρθρα 36 παρ. 2 καί 40 παρ. 1 (στ) τοΰ διά τοϋ 
Ν.Δ. 187/73 κυρωθέντος Κώδικας Δημοσίου Ναυτικοϋ 
Δικαίου. 

2. Την άπδ 18.3.1977 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
Εμπορικού· Ναυτικοϋ. 

3. Τήν ύπ’ άριΟ. 438 άπό 21.4.1977 γνωμοδότησιν τοϋ 
Συμβουλίου Επικράτειας, προτάσει τοϋ επί τής Εμπορικής 
Ναυτιλίας Ύπουργοΰ, άπεφασίσαμεν : 

Αρϋρον μονον. 

Κύρωσις · Καταργούμεναι' Διατάξεις. 

1. Κυροϋται καί τίθεται είς εφαρμογήν ό Κανονισμός 
«περί ένδιαιτήσεως Πλοιάρχου καί πληρώματος των Ελ¬ 
ληνικών Εμπορικών Πλοίων». 

2. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται ενα μήνα μετά τήν 
δημοσίευσίν του. 

3. Άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ διά τοϋ παρόντος 
κυρουμένου Κανονισμού καταργοΰνται : 

α) 'Ο διά τοϋ άρθρου μόνου τοϋ ύπ’ άριθ. 136/1975 
(ΦΕΚ 39 Α'/1975) Π. Διατάγματος κυρωθείς Κανονισμός 
«περί ένδιαιτήσεως Πλοιάρχου καί πληρώματος τών Ελλη¬ 
νικών Εμπορικών Πλοίων». 

β) Ό διά τής ύπ’ άριθ. 5321/20.12.1939 (ΦΕΚ 98/1940] 
Υπουργικής Άποφάσεως κυρωθείς Κανονισμός «περί του 
τρόπου έπιθεωρήσεως τών διαμερισμάτων Πλοιάρχου καί 
πληρώματος». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Περί ένδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος τών Ελλη¬ 
νικών Εμπορικών Πλοίων. 

’Άρθρον 1. 

Όρισμοί. 

Κατά τήν εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού νοείται : 

(α) Υπουργός Ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, 

(β) Ε.Ε.Π. Ή έν Πειραιεΐ έδρεύουσα Έπιθεώρησις 

Έμπορί'-'ώ.Μ Πλοίων. 


(γ) Πλοΐον Παν πλοϊον έφ’ ού εφαρμόζεται ό παρών 

Κανονισμός. 

(δ) Επιβατηγόν Παν πλοϊον μεταφέρον πλείονας τών 
δώδεκα (12) έπιβάτας. 

(ε) Φορτηγόν Παν μή επιβατηγόν πλοϊον. 

(στ) Αλιευτικόν Παν πλοΐον προοριζόμενον δι’ αλιείαν, 
κατεργασίαν ή καί μεταφοράν αλιευμάτων, 
(ζ) Τουριστικόν Παν επιβατηγόν πλοΐον άπασχολούμενον 
είς τήν έκτέλεσιν κυκλικών πλόων θα- 
λασσίας περιηγήσεως καί άναψυχής. 

(η) Νέον πλοΐον Παν πλοΐον τοϋ οποίου ή τρότη,ς θά τεθή 
μετά τήν 31.12.1977 ή ή εΰρεΐα μετα- 
σκευή τών χώρων ένδιαιτήσεως Πλοιάρ¬ 
χου καί πληρώματος αΰτοϋ θά άρχίση 
τρεις μήνας μετά τήν δημοσίευσην τοϋ 
παρόντος. 

(θ) 'Υπάρχον 

πλοΐον Παν πλοΐον δπερ δεν είναι νέον. 

ι) Πλοίαρχος Ό έντεταλμένος ή ό πράγματι ασκών 
τήν διακυβέρνησιν τοϋ πλοίου, 
ια) Πλήρωμα Τό σύνολον τών προσώπων τών ναυτο¬ 
λογημένων έπί τοϋ πλοίου ή οπωσδήποτε 
χρησιμοποιουμένων ή άσχολουμένων ύπό 
οίανδήποτε ιδιότητα έν τώ πλοίω καί διά 
τάς άνάγκας τούτου έκτος τοϋ Πλοιάρ- 
χου. 

ιβ) Επιβάτης Παν πρόσωπον έπιβαΐνον τοϋ πλοίου 
> \ 
έκτος : 

αα) τοϋ Πλοιάρχου καί τών μελών τοΰ 
πληρώματος, καί 

ββ) τών κάτω τοΰ ένός έτους παίδων. 
ιγ) Έπιβαίνοντες 'Ο Πλοίαρχος, τό πλήρωμα καί οί 
έπιβάται. 

ιδ) Αξιωματικοί Οί έκάστοτε θεωρούμενοι ώς τοιοΰτοι 
ύπό τών Κανονισμών Εσωτερικής Υπη¬ 
ρεσίας τών πλοίων. 

ιε) Κατώτερον Πάντες οί λοιποί έκ τοΰ πληρώματος, 
πλήρωμα ’Εκ τοΰ κατωτέρου πληρώματος θεω¬ 
ρούνται ώς 'Υπαξιωματικοί οί ύπό τών 
Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 
πλοίων χαρακτηριζόμενοι ώς τοιοΰτοι. 
ιστ) Χώροι Οί κοιτώνες, τά εστιατόρια, τά άναρ- 

ένδιαιτήσεως ρωτήρια, οί μεσόδομοι (αΐθουσαι ψυ¬ 
χαγωγίας, καπνιστήρια), τά γραφεία 
καί οί χώροι υγιεινής. ■ 

ιζ) Διεθνής πλοΰς 'Ο πλοΰς άπό τίνος Ελληνικού λιμένος 
εΐς τινα λιμένα τής αλλοδαπής καί άντι- 
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στρόφος, ώς καί ό πλους μεταξύ λιμένων 
της αλλοδαπής. 

ιη) ΓΙλοϋς μεγά- 'Ο μή βραχύς εσωτερικός πλους μεταξύ 

λης ακτοπλοΐας των λιμένων τοϋ έσωτερικοϋ η και 
μέχρι τοϋ λιμένος Βρινδησίου καί των 
πλησίον αΰτοΰ λιμένων, των Κυπριακών 
λιμένων ώς καί των Τουρκικών λιμένων 
άπο Κωνσταντινουπόλεως μέχρι καί τών 
έναντι τοϋ. Καστελλορίζου τοιούτων. Εις 
την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται, 
ένδεικτικώς οί πλόες, έκ Πειραιώς προς 
Κέρκυραν, Βρινδήσιον, Βόρειον Ελλάδα, 
Κωνσταντινούπολή, Χίον, Μυτιλήνην ή 
καί μέχρι τών έναντι ακτών της Τουρκίας, 
Κύπρου, Κρήτην καί Δωδεκάνησον, 
κ) ΓΙλοϋς μικρας Ό βραχύς εσωτερικός πλους εντός σχε- 
άκτοπλοΐας τικώς προησπισμένων θαλασσίων πε¬ 

ριοχών, καθ’ δν τό πλοΐον δεν απομα¬ 
κρύνεται πλέον τών είκοσι (20) μιλίων 
τής πλησιεστέρας άκτής. Εις τήν κατη¬ 
γορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ενδει¬ 
κτικούς οί πλόες έκ Πειραιώς προς 
Κυκλάδας, Β. Σποράδας, Ζάκυνθον, Κε¬ 
φαλληνίαν, λιμένας Ακαρνανίας καί Άμ- 
βρακικοϋ, προεκτεινόμενοι έστω καί 
μέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου ανα¬ 
τολικούς τοϋ Ταινάρου. 

"Αρθρον 2. 

Εφαρμογή. 

'Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται : 

1. Έπί νέων πλοίων άνω τών 100 κοχ., έκτος έκείνων 

τών οποίων τά οριστικά συμβόλαια ναυπηγήσεώς των άπο- 
δεδειγμένως ύπεγράφησαν μέχρι καί έντός δύο μηνών 

άπό της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, ή παραλαβή των δέ 
θά γίνη προ της 31.12.1978. 

2. Έπί υπαρχόντων πλοίων : 

α) "Ανω τών 500 κοχ., έφαρμόζονται αί διατάξεις τών 
Κεφαλαίων III καί IV ώς καί αί ρητώς άναφερόμεναι, 
διά τοιαΰτα πλοία, διατάξεις τών μερών Α', Β' καί Γ' τοϋ 
Κεφαλαίου 1 τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

β) 100-500 κοχ., έφαρμόζονται αί διατάξεις τών μερών 
Β' καί Γ' τοϋ Κεφ. II ώς καί αί διατάξεις τών Κεφαλαίων 
III καί IV τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'. 

Φορτηγά καί έπιβατηγά πλοία άνω τών 500 κοχ. 
ΜΕΡΟΣ Α'. 

Γενικαί απαιτήσεις άφορώσαι εις τούς χώρους 
ένδιαιτήσεως. 

"Αρθρον 3. 

Θέσις χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα πλοία: 

1. Οί χώροι ένδιαιτήσεως, δέον όπως κατασκευάζωνται 
διά καταλλήλων υλικών καί διαρρυθμίζονται κατά τοιοΰτον 
τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται προστασία έναντι τοϋ ψύχους, 
τών υψηλών θερμοκρασιών, τών θορύβων καί άνετος διαβίω- 
σις τών ένδιαιτωμένων. 

2. Οί κοιτώνες δέον όπως κατασκευάζονται εις τό μέσον 
ή τό πρυμναϊον τμήμα τοϋ πλοίου ή δέ οροφή αύτών νά εύρί- 
σκεται άνωθεν της βαθυτέρας γραμμής φορτώσεως. Έπί τών 
έπιβατηγών πλοίων ή οροφή τών κοιτώνων δύναται νά εύρί- 
σκεται καί κάτωθεν τής βαθυτέρας γραμμής φορτώσεως. 

Ή Ε.Ε.Π. κατ’ έξαίρεσιν δύναται εις τινας περιπτώσεις 
νά έγκρίνη θέσιν κοιτιόνων εις άλλο σημεΐον τοϋ πλοίου άλλά 


πρύμνηθεν τοϋ στεγανού διαφράγματος συγκρουσεως, εφ 
όσον ό τύπος καί ή χωρητικότης τών πλοίων^έπιτρεπουν τούτο 
έν συνδυασμό προς τήν έπιδιωκομενην εξυπηρετησιν τοϋ 

πλοίου. / _ 

3. Οί κοιτώνες πλοίων έκτελουντων πλοας Διεθνείς και 
Μεγάλης Ακτοπλοΐας, οί κατασκευαζόμενοι έπί υπερκατα¬ 
σκευών ή ύπερστεγασμάτων ή έπί καταστρωμάτων, τών 
οποίων τό ύψος άνωθεν τής γραμμής φορτώσεως χειμώνος 
είναι μικρότερον των 21/2 μέτρων, δέον όπως μη έχουν απ 
ευθείας έξοδον εις ανοικτόν κατάστρωμα, έκτος εαν έναντι 
ταύτης ύφίσταται μονίμου ούσεως κατασκεύασμα ικανόν να 
παρέχη έπαρκή προστασίαν έκ τών δυσμενών καιρικών συν¬ 
θηκών. 

4. Έάν θύραι κοιτώνων καί θϋραι μηχανοστασίου, εύρί- 
σκο.>νται έπί τοϋ αύτοΰ διαδρόμου, αί θϋραι μηχανοστασίου 
δέον νά κλείουν αυτομάτως. 

5. Τά έστιατόρια δέον νά εύρίσκώνται πλησιέστερον τοϋ 
μαγειρείου καί κατά τό δυνατόν μακράν τών κοιτωνών. 

6. Τά καπνιστήρια, αί αίθουσαι ψυχαγωγίας, τά άναρρω- 
τήρια καί γενικώς οί χώροι ένδιαιτήσεως τών πλοίων όεον 
νά εύρίσκώνται εις θέσιν κατάλληλον προς τον σκοπόν δι’ ον 
προορίζονται. 

7. 'Η θέσις τών αναρρωτηρίων έπί τών πλοίων δέον νά 
είναι τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζεται, εύχερώς, πρόσβασις 
είς ταΰτα", άνεσις εις τούς άσθενεΐς, άπρόσκοπτος περίθαλ- 
ψις καί ήσυχία έκ τών θορύβων τοϋ μηχανοστασίου καί τών 
ελίκων ύφ’ οίασδήποτε καιρικάς συνθήκας. 'Η διαρρύθμισις 
τής εισόδου τών άναρρωτηρίων, αί κλΐναι, ό φωτισμός, η 
θέρμανσις καί ό έξοπλισμός των έν γένει, δέον νά άνταποκρί- 
νωνται άπολύτως προς τον σκοπόν δι’ ον προορίζονται. 

8. Πλυντήρια, λουτρά καί άφοδευτήρια προοριζόμενα διά 
πλείονα τοϋ ενός άτομα, δέον νά εύρίσκώνται είς θέσιν, κατά 
τό δυνατόν, πλήσιεστέραν τών κοιτώνων. 

9. "Οπου ύφίστανται πλείονα ταΰ ένός άφοδευτήρια, έντός 
τοϋ αύτοΰ χώρου δέον νά κατασκευάζηται μεταξύ των δια- 
χωριστικόν διάφραγμα καί νά τοποθετώνται θϋραι. 

Β. Υπάρχοντα πλοία: 

Αί διατάξεις τοϋ έδαφίου (2) τής παραγράφου Α' τοϋ πα¬ 
ρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών ύπαρχόντων πλοίων. 

’Άοθρον 4. 

Κατασκευή τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα π?.οΐα: 

1. Τά διαφράγματα τών χώρων ένδιαιτήσεως τά ταυτιζό¬ 
μενα με τάς πλευράς τοϋ πλοίου δέον νά έπενδύωνται διά 
καταλλήλου μονωτικού ύλικοΰ, έξασφαλιζομένης οϋτω κατά 
τό δυνατόν πλήρους μονώσεως έναντι τοϋ ψύχους καί τοϋ 
καύσωνος. 

2. Τά διαφράγματα τοϋ φωταγωγοΰ, άεραγωγοΰ τοϋ μη¬ 
χανοστασίου καί αί σωληνώσεις ατμού, πετρελαίου καί θερ¬ 
μού ΰδατος, έφ’ οσον διέρχονται τών χώρων ένδιαιτήσεως, 
δέον νά έπενδύωνται διά καταλλήλου μονωτικού υλικού, 
ώστε νά έξασφαλίζηται έπαρκής μόνωσις προς πλήρη άπορ- 
ρόφησιν τής άκτινοβολουμένης Οέρμότητος. 

3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώματα σχηματίζοντα όρο- 
φήν χώρων ένδιαιτήσεως, δέον νά έπενδύωνται έσωτερικώς 
διά καταλλήλου μονωτικού ύλικοϋ, ώς έν έδαφ. 1 τής παρού- 
σης παραγράφου. 

4. 'Η έπιφάνεια τής εσωτερικής έπενδύσεως τών χώρων 
ένδιαιτήσεως, δέον νά είναι λεία καί συνεχής, τοιαύτης δέ 
συστάσεως ώστε νά καθαρίζηται εύχερώς. 

5. Τά διαφράγματα καί αί όροφαί τών χώρων ένδιαιτή- 
σεως δέον νά έχουν φωτεινά χρώματα είς τρόπον ώστε νά 
καθίσται εύχερής ή διατήρησις τής καθαριότητος αύτών. 

6. Τά δάπεδα τών χώρων ένδιαιτήσεως, δέον νά καλύ- 
πτωνται διά καταλλήλου ύλικοΰ, έξασφαλίζοντος μόνωσιν 
καί αντοχήν είς τήν ύγρασίαν. 

7. Αί συναρμογαί, μεταξύ δαπέδων καί διαφραγμάτων, 
τών χώρων ένδιαιτήσεως, δέον νά καλύπτονται διά καταλ¬ 
λήλου ύλικοΰ προς αποφυγήν ρωγμών. 
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8. Τά περιφράγματα των χώρων υγιεινής (λουτρά, πλυν¬ 
τήρια, άφοδευτήρια), δέον δπως συνίαττανται έκ χάλυβος 
ή ετέρου καταλλήλου ύλικοϋ ώστε νά μην επιτρέπουν διαρ- 
ροάς προς τούς γειτονικούς χώρους. 

Β. Υπάρχοντα πλοία: 

Αί διατάξεις των εδαφίων 1 και 3 τής παραγράφου (Λ) 
του παρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί των υπαρχόντων 
πλοίων μέ την αποδοχήν τής έκ τριμμάτων φελλού έπικαλύ- 
ψεως των έλασματίνων επιφανειών προς τον σκοπόν τής μο- 
νωσεως ως ανωτέρω. Επίσης έπί των υπαρχόντων πλοίων 
εφαρμόζονται καί αί διατάξεις των έδαφίων 2 καί 8 τής πα¬ 
ραγράφου (Α) του παρόντος άρθρου. 

’Άρθρον δ. 

Αερισμός, κλιματισμός χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα πλοία : 

1. "Απαντες οί χώροι ένδιαιτήσεως τοΰ πλοίου, δέον δπως 
άερίζωνται έπαρκώς, διά καταλλήλου μηχανικού συστήμα¬ 
τος, έπιτυγχανομένων τούλάχιστον δέκα (10) έναλλαγών τοΰ 
άέρος καθ’ ώραν τών χώρων λογιζομένων κενών. 

2. Τό σύστημα κλιματισμού τών πλοίων, δέον δπως διατάσ- 
σεται κατά τρόπον ώστε, ψυχρός άήρ νά όδηγήται μέσω 
άγωγοϋ εις παν διαμέρισμα τών χώρων ένδιαιτήσεως, ό δέ 
χρησιμοποιηθείς άήρ νά έξέρχεται μέσω δικτυωτοϋ ευρισκο¬ 
μένου έπί τής θύρας ή τοΰ διαφράγματος τοΰ διαμερίσματος. 

'Η ψυκτική ίκανότης τοΰ συστήματος, δέον δπως είναι 
τοιαύτη ώστε νά έπιτυγχάνεται έσωτεοική θερμοκρασία 29° 
Ο μέ σχετικήν υγρασίαν 50 % περίπου δταν ή έξωτερική θερ¬ 
μοκρασία είναι 35° Ο καί ή σχετική υγρασία 70% περίπου. 
Εις τήν έγκατάστασιν συστήματος κλιματισμοΰ ύποχρεοΰνται 
τά άνω τών 10.000 κοχ. πλοία. 

3. Τά ανοίγματα έξαερισμοΰ τών χώρων ένδιαιτήσεως, 
δέον νά τοποθετοΰνται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά μή 
προκαλοΰνται κατά τό δυνατόν ρεύματα καί ένόχλησις τών 
ένδιαιτωμένων. 

4. Τά οριζόμενα εις τό παρόν άρθρον μηχανικά συστήματα 
άερισμοΰ καί κλιματισμοΰ τών χώρων ένδιαιτήσεως, δέον 
δπως λειτουργοΰν δπου κάί δταν αί κλιματολογικαί ή αί και- 
ρικαί συνθήκαι έπιβάλλουν τοΰτο. 

Β. 'Τπάρχοντα πλοία: 

’ Επί υπαρχόντων πλοίων δέον δπως απαντες οί χώροι 
ένδιαιτήσεως άερίζωνται έπαρκώς διά καταλλήλου μηχανικοΰ 
συστήματος ή συστήματος έξασφαλίζοντος φυσικόν αερι¬ 
σμόν. Συνιστάται ή διά μηχανικών μέσων ένίσχυσις τοΰ άερι- 
σμοΰ τών πλοίων άτινα ταξιδεύουν εις τροπικάς περιοχάς. 

’Άρθρον 6. 

Θέρμανσις τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα πλοία: 

1. "Απαντα τά πλοία δέον δπως έφοδιάζωνται διά καταλ¬ 
λήλου συστήματος θερμάνσεοας εις τρόπον ώστε οί χώροι 
ένδιαιτήσεως αυτών νά θερμαίνωνται έπαρκώς. 

.2. Διά νά θεωρηθή επαρκής ή θέρμανσις τών χώρων έν- 
διαιτήσεως, δέον ούτοι νά θερμαίνωνται είτε διά έγκατα- 
στάσεως κεντρικής θερμάνσεως, είτε δι’ ένός συστήματος 
κλιματισμοΰ, έξασφαλιζομένης έντός τών ανωτέρω χώρων 
σταθερας θερμοκρασίας περίπου 20°0, δταν ή θερμοκρασία 
-περιβάλλοντος είναι -5°0. 

3. Θερμαντικά μέσα δύνανται νά είναι είτε ατμός, είτε 
ύδωρ, είτε άήρ, είτε κεκαλυμμένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε 
συνδυασμός τούτων, άπαγορευομένης τής χρησιμοποιήσεως 
δηλητηριωδών άερίων, θερμαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών 
θερμαστρών μετά άκαλύπτων στοιχείων. 

4. Τά θερμαντικά σώματα, δέον νά κατασκευάζωνται καί 
τοποθετούνται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά άποκλείωνται 
κίνδυνοι πυρκχϊας ή.ατυχήματος ή ένόχλησις τών ένδιαιτω- 
-4Αέιιων. 


Β. 'Τπάρχοντα πλοία: 

Αί διατάξεις τών έδαφίων 1, 3 καί 4 τής παραγράφου Α 
τοΰ παρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών υπαρχόντων 
πλοίων. 

Άρθρον 7. 

Φωτισμός τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα πλοία: 

1. "Απαντες οί χώροι ένδιαιτήσεως δέον δπως φωτίζων- 
ται έπαρκώς. 

2. Επαρκής θεωρείται ό φωτισμός ό όποιος παρέχει τήν 
δυνατότητα, εις άτομον φυσιολογικής οπτικής όξύτητος, 
άνέτου άναγνώσεως, εις οίονδήποτε σημεΐον, έφημερίδος. 

3. Έντός τών κοιτώνων, πλέον τών λοιπών φωτιστικών 
σωμάτων, παρά τήν κεφαλήν έκάστης κλίνης, δέον νά ύφί- 
σταται καταλλήλους διατεταγμένον φωτιστικόν σώμα, μετά 
διακόπτου, προς άνάγνωσιν. 

Β. 'Τπάρχοντα πλοία: 

Αί διατάξεις τών έδαφίων 1 καί 2 τής παραγράφου Α τοΰ 
παρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών υπαρχόντων 
πλοίων. 

Άρθρον 8. 

Διάκρισις κοιτώνων. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Οί κοιτώνες άναλόγως τών ένδιαιτωμένων διακρί- 
νονται εις τάς άκολούθους κατηγορίας : 

(ι) Πλοιάρχου. 

(ιι) Αξιωματικών, καί 

(ιιι) Κατωτέρου πληρώματος. 

2. Έξοοτερικώς τής θύρας έκάστου κοιτώνος, δέον νά 
άναγράφεται καλαισθήτως, διά χαράξεως ή άνεξιτήλως, 
εις ποιαν τών άνωτέρω κατηγοριών ανήκει ό κοιτών. ΓΙρο- 
κειμένου περί κοιτώνων κατωτέρου πληρώματος άναγράφε- 
ται, ομοίως ώς άνοίτέρω καί ό αριθμός τών έν αύτώ ένδιαι- 
τωμένων. 

Β. 'Τπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τής παραγράφου Α τοΰ παρόντος άρθρου 
έφαρμόζονται καί έπί τών υπαρχόντων πλοίων. 

Άρθρον 9. 

Διάθεσις κοιτώνων. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Εις τον Πλοίαρχον καί τούς Αξιωματικούς, δέον νά 
διατίθεται άτομικός κοιτών. 

2. Εις τό κατώτερον πλήρωμα, δέον νά διατίθεται, είτε 
άτομικός κοιτών, είτε κατ’ άνώτατον δριον, άνά δύο (2) 
άτομα, είς κοιτών. 

3. Προκειμένου περί έπιβχτηγών πλοίων, έπιτρέπεται 
ή συνδιαμονή μέχρι καί τεσσάρων (4) άτόμων. Έπί φαλαι¬ 
νοθηρικών, αλιευτικών καί έπί πλοίων έπεξεργασίας ιχθύων, 
ή Ε.Ε.Π. δύναται νά έπιτρέψη συνδιαμονήν τών φαλαινο¬ 
θηρών καί τών άλιεργατών άνά εξ (6) ή, έφ’ όσον αί συνθή- 
και δικαιολογούν τοΰτο, άνά δέκα (10). 

4. Οί άνδρες τοΰ πληρώματος κατανέμονται, κατά τό 
δυνατόν, είς τούς κοιτώνας κατ’ ειδικότητας καί κατά τοιοΰ¬ 
τον τρόπον ώστε οί έχοντες διάφορον φυλακήν νά μή διί μέ¬ 
νουν είς τον αυτόν κοιτώνα. Ωσαύτως οί άπασχολαύμενοι 
μόνον κατά τήν ημέραν δέον δπως, κατά τό δυνατόν, μή 
διαμένουν είς τούς αυτούς κοιτώνας μετά τών έκτελούντων 
φυλακάς άνδρών. 

5. Έάν μειαξύ τοΰ πληρώματος περιλαμβάνονται καί 
γυναίκες, δέον νά διατίθενται είς αύτάς, κεχωρισμένως τοΰ 
υπολοίπου πληρώματος, κοιτώνες, τοΰ άριθμοΰ των κατά 
κοιτώνα καθοριζομένου ώς έν έδαφ. 1,2 καί 4 τής παρού- 
σης παραγράφου. 

6. Έπί δεξαμενοπλοίων καί πλοίων συνδεδυασμένων 
μεταφορών, χωρητικότητος άνω τών 30.000 κοχ., δέον 
δπως διατίθεται ιδιαίτερος κοιτών είς έκαστον μέλος τοΰ 
πληρώματος. 
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Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου δεν έχουν ίσχύν επί 
ύπαρχόντο;ν πλοίων. 

ΜΕΡΟΣ Β'. 

Εΐδικαί απαιτήσεις χώρων ένδιαιτήσεως. 

Άρθρο-; 10. 

Εμβαδόν κοιτώνων. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Το εμβαδόν των κοιτώνων τοΰ Πλοιάρχου καί τοΰ 
πληρώματος των φορτηγών πλοίων έν ούδεμια περιπτώσει 
επιτρέπεται να είναι μικρότερον: 

(α) Των 3,75 τετρ. μέτρων έπί πλοίων 1.000 μέχρι 
3.000 κοχ. 

(β) Των 4,25 τετρ. μέτρων έπί πλοίων 3.001 μέχρι 
10.000 κοχ. 

(γ) Των 4,75 τετρ. μέτρων έπί πλοίων άνω των 10.000 
κοχ. 

2. Εις φορτηγά πλοία άνω των 15.000. κοχ. καί εις 
έπιβατηγά άνω των 5.000 κοχ. οί κοιτώνες τοΰ Πλοιάρχου, 
Α' Μηχανικού, Υπάρχου διά τά έπιβατηγά καί 'Υποπλοιάρ- 
χ ιυ διά τά φορτηγά, δέον όπως διαθέτουν καί δωμάτιον 
ύ :οδοχης. 

3. Εις πλοία φορτηγά καί έπιβατηγά ολικής χωρητικό- 
τητος κατωτέρας τών ώς άνω καθοριζομένων ορίων έφ’ 
όσον μετά τών κοιτώνων τών έν τή προηγουμένη παραγράφω 
Αξιωματικών δεν διατίθεται καί δωμάτιον υποδοχής τό 
έμβαδόν αυτών δέον νά είναι : 

(α) Τουλάχιστον 6,50 τετρ. μέτρων έπί πλοίων 1.000 
μέχρι 3.000 κοχ. 

(β) Τουλάχιστον 7,50 τετρ. μέτρων έπί πλοίων άνω τών 
3.000 κοχ. 

4. Τό έμβαδόν τών κοιτώνων, τών προοριζομένων διά 
πλείονα τοΰ ένάς (1) άτομα, δέον νά είναι : 

(α) Τουλάχιστον 2,35 τετρ. μέτρων κατ’ άτομον έπί 
πλοίων 1.000 μέχρι 3.000 κοχ. 

(β) Τουλάχιστον 5,00 τετρ. μέτρων διά δύο (2) άτομα, 
7,50 τετρ. μέτρων διά τρία (3) άτομα κ.ο.κ. έπί πλοίων, 
άνω τών 3.000 κοχ. 

5. Έπί επιβατηγών πλοίων ασχέτως χωρητικότητες καί έπί 

φορτηγών πλοίων 500 μέχρι 1.000 κοχ. το έλάχιστον έμβα¬ 
δόν τών κοιτώνων δύναται νά είναι μικρότερο-; τοΟ καθοριζο- 
μέ'ΌΊ ' *. 3 καί 4 τής παροόσης παραγράφου κατά πο- 

σοστον έκ 10$. 

6. Κατά τήν καταμέτρησιν τοΰ έμβαδοϋ τών κοιτώνων, 
ώς ωφέλιμοι έπιφάνειαι λαμβάνονται ύπ’ 8ψιν καί αί κατα- 
λαμβανόμεναι υπό τών κλινών, τών έρμαρίων, τών βιβλιο¬ 
θηκών, τών τραπεζών καί υπό πάσης έν γένει τής έπιπλώ- 
σεως καί εξοπλισμού αυτών, έκτός, τών άκανονίστου σχή¬ 
ματος έπιφανειών, αΐτινες είναι άκατάλληλοι πρός τοπο- 
θέτησιν έπίπλων ή δέν έπιτρέπουν τήν κυκλοφορίαν. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Προκειμένου περί υπαρχόντων φορτηγών καί επιβατη¬ 
γών πλοίων δέον όπως δι’ έκαστον άτομον διατίθενται 4,40 
κυβικά μέτρα καί 1,40 τετραγωνικά μέτρα έπιφανείας 
δαπέδου κοιτώνος. 

Άρθρον 11. 

"Υψος χώρων ένδιαιτήσεως. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Εις πάντα τά διαμερίσματα τών χώρων ένδιαιτήσεως 
τοΰ πλοίου, δέον όπως, έξασφαλίζεται έλευθέρα κυκλοφορία. 

2. Τό καθαρόν ΰψος τών χώρων ένδιαιτήσεως εις τά ση¬ 
μεία έλευθέρας κυκλοφορίας δέον νά είναι τουλάχιστον 
1,95 μ. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

ΕΙς υπάρχοντα πλοία ίνα άναγνωρισθή διαμέρισμά τι 
ώς κατάλληλον διά τήν ένδιαίτησιν πληρώματος.-δέον νά- 


εχη ΰψος τουλάχιστον 2,29 μ., προκειμένου περί πλοίων 
άνο; τών 1.600 κοχ. καί 2,13 προκειμένου περί μικρότερων 
πλοίο;-;. Τό ΰψος μετρεϊται μεταξύ τών άνω όψεων τών 
ζυγών. 

’Άρθρον 12. 

Διάδρομοι χώρων ένδιαιτήσεως καί προστατευτικά κιγκλι¬ 
δώματα. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Οί διάδρομοι τών χώρων ένδιαιτήσεως δέον νά πλη¬ 
ρούν τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

(α) (1) Εις φ/γ πλοία κάτω τών 1.600 κοχ. τό έλάχιστον 
καθαρόν εύρος τών κυρίων διαδρόμων νά είναι 0.75 μ. 

(ϋ) Εις φ/γ πλοία άπο 1.600 -10.000 κοχ. έλάχιστον 
καθαρόν εύρος τών κυρίων διαδρόμων νά είναι 0,85 μ. 

(ίίί) Εις φ/γ πλοία άνω τών 10.000 κοχ. τό έλάχιστον 
καθαρόν εύρος τών κυρίων διαδρόμων νά είναι τουλάχιστον 
1,00 μ. 

(ϊν) Εις Ε/Γ πλοία μικράς ακτοπλοΐας καί μεγαλυτέ- 
ρων ταύτης πλοίων, τό εύρος τών διαδρόμων νά καθορίζε¬ 
ται άνάλογα μέ τον αριθμόν τών έξυπηρετουμένων εις έκα¬ 
στον διαμέρισμα προσώπων. Πρός τούτο θά λαμβάνωνται 
ύπ’ όψιν αί κατά περίπτωσιν ΐσχύουσαι διατάξεις «περί 
πυριμάχου προστασίας Ε/Γ πλοίο;-;». Πάντως τό εύρος τών 
κυρίων διάδρομο;-; έν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται νά 
είναι μικρότερο-; τού 0,90 μ. 

(β) Φέρουν χειρολαβάς εις τήν μίαν τουλάχιστον πλευράν 
πρός συγκράτησιν τοΰ πληρώματος. Αί χειρολαβαί αυται 
δέν θεωρούνται ώς εμπόδια διά τον προσδιορισμόν τοΰ κα¬ 
θαρού εύρους^ τών διαδρόμων. 

γ) Τηρούνται πάντοτε έλεύθεροι αποσκευών ή ετέρων 
αντικειμένων έμποδιζόντοον τήν κυκλοφορίαν. 

2. Απαγορεύεται ή, εις τούς διαδρόμους, ώς καί εις τάς 
αίθούσας ψυχαγωγίας, τά εστιατόρια καί τούς λοιπούς 
κοινοχρήστους χώρους, τοποθέτησις πτυσσόμενων κλινών, 
κλινοστρωμνών κ.λπ. πρός διανυκτέρευσιν μελών πληρώ¬ 
ματος. 

3. Προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα, ΰψους ώς 
τούτο καθορίζεται υπό τής έκάστοτε έν ίσχύι Δ. Συμβά- 
σεως περί γραμμών φορτώσεως, ή ισοδύναμα μέσα δέον 
οπο;ς τοποθετούνται περιφερειακώς τών άνοικτών καταστρω¬ 
μάτων. Κιγκλιδώματα πλευρών καταστρωμάτων κειμένων 
πρός τήν θάλασσαν δέον όπως αποτελούνται έκ τριών σειρών 
κιγκλίδων, λοιπά κιγκλιδώματα δύνανται νά αποτελούνται 
έκ δύο σειρών κιγκλίδων. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τών έδαφίων 2 καί 3 τής παραγράφου Α 
τού παρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών υπαρχόντων 
πλοίο;-;. 

’Άρθρον 13. 

Κλίναι. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Εις τον Πλοίαρχον καί πάντα τά μέλη τοΰ πληρώματος 
δέον όπως διατίθεται ιδιαιτέρα κλίνη τών ακολούθων δια¬ 
στάσεων : 

α) Τοΰ Πλοιάρχου ελάχιστων έσωτερικών διαστάσεων 

1,98 X 1,20μ. 

β) Τών αξιωματικών ελάχιστο;-; έσωτερικών διαστάσεων 
1,98 χ 1,00μ., 

γ) Τού κατωτέρου πληρώματος έλαχίστων έσωτερικών 
διαστάσεων 1,98 X 0,80μ. 

2. Εις πλοία κάτω τών 1.600 κοχ. αί έλάχισται διαστά- 
σεις τής κλίνης τού Πλοιάρχου δύνανται νά είναι 1,98χ1,00μ. 

5. Τά πλαίσια τών βάσεων τών κλινών δέον νά εόρί- 
σκωνται εις άπόστασιν 30 έκατοστομέτρων άπό τοΰ δαπέ¬ 
δου τών κοιτώνων,. Αί κλίναι δέν έπιτρέπεται νά τοποθε¬ 
τούνται, πέραν τών δύο, ή μία ΰπερθεν τής άλλης, έξαιρέσβι 
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των επιβατηγών καί των αλιευτικών πλοίων ένθα επιτρέ¬ 
πεται καί πλέον τών δύο. 

4. Αί κλϊναι, δέον όπως τοποθετούνται κατά την διαμήκη 
έννοιαν του πλοίου, έκτος έάν τούτο δεν καθίσταται δυνατόν. 

5. "Οπου αΐ κλϊναι τοποθετούνται πλησίον τών έξωτερικών 
πλευρών του πλοίου, η πλησίον διαφραγμάτων, τών οποίων 
η ετέρα οψις εκτίθεται εις δυσμενείς καιρικάς καταστάσεις 
ψύχους ή θερμότητος ύπό ύψηλάς θερμοκρασίας, δέον νά 
προβλεπεται κατάλληλος μονωσις διά ξύλου ή ετέρου 
ισοδυνάμου μονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλίνην 
απο τας πλευράς ή τά διαφράγματα τού πλοίου. 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων 
κλινών εν επαφή κατά πλευράν. Γούτο έπιτρέπεται μόνον 
εις τα επιβατηγα και τα αλιευτικά πλοία, έφ’ ίσον υπάρχει 
διάδρομος προς τάς πλευράς τών κλινών, τάς άντιθέτους 
τών έφαπτομένων, καί, παραπέτασμα μεταξύ τών δύο κλινών. 

7. Γό πλαίσιον της βάσεως έκάστης κλίνης, δέον όπως 
είναι μεταλλικόν ή ξύλινον, ή δε βάσις νά συνίσταται έκ 
συνδυασμού έλατηρίων έξασφαλιζόντων έλαστικότητα ή 
να φέρη κλινοστρωμνήν πληρούσαν την άπαίτησιν ταύτην 
(στρωματέξ). 

8. Δι’ έκάστην κλίνην δέον δπως διατίθεται κλινοστρω- 
μνή. ^ 

9. "Οταν χρησιμοποιώνται σωληνοειδή πλαίσια διά την 
κατασκευήν της βάσεως της κλίνης, ταΰτα δέον νά είναι 
έσφραγισμένα διά λόγους συντηρήσεως καί υγιεινής. 

10. Αί έξωτερικαί πλευραί τών κλινών, δέον όπως κατα- 
σκευάζωνται έκ σκληράς ξυλείας ή ετέρου καταλλήλου 
υλικού. 

Β. 'Τπάρχοντα πλοία : 

ΙΙροκειμένου περί υπαρχόντων πλοίων, δέον δπως διατί¬ 
θεται εις τον Πλοίαρχον καί πάντα τά μέλη πληρώματος 
ιδιαιτέρα κλίνη έλαχίστων έσωτερικών διατσάσεων 1,83μ.Χ 
X 0,60μ. 

"Αρθρον 14. 

Έπίπλωσις καί έξοπλισμός τών κοιτώνων. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Εντός έκάστου κοιτώνος δέον νά ύφίσταται ιδιαίτερον 
έρμάριον δι’ έκαστον ένδιαιτώμενον καί έπαρκής άριθμός 
κρεμαστρών. Αί έλάχισται διαστάσεις τών έρμαρίων δέον νά 
είναι υψους 1,60 μέτρων καί διατομής 0,27μ 2 . 

2. Εις έκαστον ένδιαιτώμενον δέον νά διατίθεται έπίσης 
συρτάριον χωρητικότητος τουλάχιστον 0,055 κυβικών μέ¬ 
τρων. 

3. (α) "Απαντες οί κοιτώνες δέον νά είναι έφωδιασμένοι 
διά καταλλήλων ατομικών καθισμάτων άναλόγως τού αρι¬ 
θμού τών ένδιαιτωμένων, πλήν τής περιπτώσεως δπου 
ύφίσταται άνάκλιντρον (καναπές) 6που δέν απαιτούνται 
περισσότερα τού ενός καθίσματα. 

(β) Οί θαλαμίσκοι Αξιωματικών, δέον νά διαθέτουν άνά- 
κλιντρον (καναπέ) διαστάσεων αναλογών πρός τήν έπιφά- 
νειαν έκάστου θαλαμίσκου. 

4. Εις έκαστον κοιτώνα, δέον δπως ύπάρχη τράπεζα ή 
γραφεΐον μονίμου τύπου ή τύπου φέροντος προεκτάσεις αί 
όποΐαι διπλώνουν πρός τά κάτω ή συμπύσσονται έντός αυτού. 

5. Αί παραφωτίδες τών κοιτώνων, δέον δπως φέρουν 

παραπετάσματα. _ · · · 

6. Εντός τών κοιτώνων, δέον δπως ύφίστανται, καθρέ- 
πτης καί, εΐ δυνατόν, μικρά έρμάρια διά τήν φύλαξιν μικρών 
αντικειμένων. 

1 7. Πλησίον τών κοιτώνων, δέον νά διατίθεται μικρά άπο- 
θήκη μετά έπαρκούς αριθμού κρεμαστρών, κατάλληλος διά 
τήν τοποθέτησιν ένδυμασιών έργασίας. 

8. Έπί αλιευτικών πλοίων, έφ’ όσον δέν· υφίστανται είς 
τά έστιατόρια θέσεις δι’ άπαντας τούς έπιβαίνοντας, κατάλ-' 
ληλος τράπεζα, δέον νά ύφίσταται έντός τών κοιτώνων, 
διά τήν έστίασιν έπ’ αυτής τών είς τον κοιτώνα ένδιαιτω- 
μένων. Είς τήν περίπτωσιν τούτην, πλέον τής τραπέζης, 
έντός τών κοιτώνων ή είς θέσιν πλησίον αυτών, δέον νάύφί- 


στανται κατάλληλα έρμάρια διά τήν τοποθέτησιν άποκλει- 
στικώς τών σκευών έστιάσεως. 

9. Αί άποθήκαι καί τά έρμάρια, δέον νά φέρουν ανοί¬ 
γματα εις τό άνώτατον καί κατώτατον σημεΐον αυτών πρός 
άερισμόν. 

10. 'Η έπίπλωσις έν γένει τών κοιτώνων, δέον νά είναι 
κατασκευασμένη έκ λείων καί στερεών ύλικών μή ύποκει- 
μένων εις στρεβλώσεις. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

ΙΙροκειμένου περί ύπαρχόντων πλοίων, δέον δπως έντός 
έκάστου κοιτώνος ύφίσταται ιδιαίτερον έρμάριον, δι’ έκα¬ 
στον ένδιαιτώμενον έλαχίστων διαστάσεων 1,60μ. ΰψους 
καί διατομής 0,20μ 2 . καί έπαρκής άριθμός κρεμαστρών. 
Αί διατάξεις τών παραγράφων 5, 6 καί 8 τού παρόντος 
άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών ύπαρχόντων πλοίων. 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

Κοινόχρηστοι χώροι - Μέσα ψυχαγωγίας. 

"Αρθρον 15. 

Εστιατόρια. 

Λ. Νέα πλοία : 

1. ’Επί τών πλοίων, έξαιρουμένων τών έπιβατηγών τών 
έκτελούντων πλόας μικράς άκτοπλοΐας καί βραχυτέρους, 
δέον νά ύφίσταται ιδιαίτερον έστιατόριον διά τον Πλοίαρ¬ 
χον καί τούς άξιωματικούς καί έτερον, κεχωρισμένον, διά 
τό κατώτερον πλήρωμα. 

2. Τά έστιατόρια, δέον νά είναι τοιούτων διαστάσεων 
καί νά είναι κατά τοιοΰτον τρόπον διαρρυθμισμένα ώστε 
άπαντα τά άτομα, διά τήν έξυπηρέτησιν τών οποίων προο¬ 
ρίζονται, νά δύνανται νά έστιώνται ταυτοχρόνως. Τά έπι- 
βατηγά καί άλιευτικά πλοία έπιτρέπεται .νά διαθέτουν 
έστιατόρια κατάλληλα διά τήν ταυτόχρονον έστίασιν πο¬ 
σοστού μόνον έκ τού πληρώματος, τούτου καθοριζομένου 
ύπό τής Ε.Ε.Π., λαμβανούσης ύπ’ όψιν τά έκτελούμενα 
ταξείδια, τάς συνθήκας έργασίας έφ’ έκάστου πλοίου καί 
τά έν παραγράφω 8 τού άρθρου 14 τού παρόντος Κανο¬ 
νισμού διά τά άλιευτικά πλοία. 

3. Έκάστη τράπεζα έστιατορίου δέον νά διαθέτη έπι- 
φάνειαν τουλάχιστον 0,25μ2 καί μετωπικόν εύρος τουλά¬ 
χιστον 0,55μ. δι’ έκαστον άτομον. Ή έπιφάνεια δέον νά 
συνίσταται έκ καταλλήλου ύλικοΰ καί νά φέρη κολλητάς 
ένώσεις. Αί τράπεζαι καί τά καθίσματα δέον νά τοποθε¬ 
τούνται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε ή πρόσβασίς των νά 
είναι ευχερής. 

Αί έδραι τών καθισμάτων δέον νά κατασκευάζωνται έξ 
ύλικού άνθεκτικοΰ είς τήν ύγρασίαν καί νά μή φέρουν σχι- 
σμάς. 

4. Τά έστιατόρια, άναλόγως του πληρώματος, δέον νά 
έξοπλίζωνται δι’ ειδών έστιάσεως. 

5. Είς άπαντα τά πλοία πλησίον έκάστου έστιατορίου, 
δέον νά διατίθενται : 

(α) Κατάλληλος έγκατάστασις παροχής φυσικού καί 
θερμού υδατος μετά λεκανών διά τήν πλΰσιν τών σκευών 
έστιάσεως. 

(β) Σκευοφυλάκιον διά τήν φύλαξιν αύτών. 

(γ) Ηλεκτρικόν ψυγεϊον πρός έξυπηρέτησιν τών χρη¬ 
σιμοποιούνται έστιατόριον μελών πληρώματος, καί 

(δ) Έγκατάστασις παροχής ψυχρού γλυκέος υδατος ή 
φορητού ψύκτου υδατος είς κοινοχρήστους χώρους. 

6. 'Η Ε.Ε.Π. δύναται νά έξαιρή τής συμμορφώσεως 
πρός άπάσας ή ένίας έκ τών άπαιτήσεων τών διατάξεων 
τού παρόντος άρθρου, έπιβατηγά πλοία, έφ’ όσον έκ τής 
φύσεως καί τών ειδικών συνθηκών τού ταξειδίου των, δέν 
κρίνονται ώς απαραίτητοι ή δέν τυγχάνουν πρακτικώς 
έφαρμόσιμοι. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τών έδαφίων 1,2,4,5 καί 6 τής παραγράφου 
Α τού παρόντος, άρθρου εφαρμόζονται καί έπί τών ύπαρ¬ 
χόντων πλοίων. 
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Άρθρον 16. 

Αίθουσαν ψυχαγωγίας - Καπνιστήρια. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Πλοία 500 - 15.000 κοχ., δέον όπως διαθέτουν εν 
καπνιστήριον διά τον Πλοίαρχον καί τούς Αξιωματικούς 
καί εν διά το κατώτερον προσωπικόν. 

2. Πλοία άνω των 15.000 κοχ. δέον όπως διαθέτουν 
πέραν των έν παρ. 1 καί-αίθουσαν ψυχαγωγίας. 

3. Οί κατά τ’ άνωτέρω χώροι καπνιστηρίων δυνατόν 
νά είναι συνεχόμενοι μετά των εστιατορίων, έφ’ όσον δια¬ 
θέτουν τήν κατάλληλον επιφάνειαν, αλλά ούχί ενιαίοι μετ’ 
αυτών. 

4. Τά καπνιστήρια, δέον νά έφοδιάζωνται δι’ έπιτραπε- 
ζίων παιγνιδίων (σκάκι-τάβλι κλπ.). Αί αίθουσαι ψυχα¬ 
γωγίας δέον νά έφοδιάζωνται, άναλόγως τοΰ άριθμοϋ τών 
μελών τοΰ πληρθύματος, δι’ ίκανοϋ άριθμοϋ επιτραπέζιων 
παιγνίων καί διά τραπέζης επιτραπέζιου άντισφαιρήσεως 
(πίγκ-πόγκ). 

5. Τά καπνιστήρια καί αί αίθουσαι ψυχαγωγίας, δέον 
όπως κατασκευάζωνται, έπιπλώνωνται καί εξοπλίζονται 
κατά τρόπον έξυπηρετοϋντα τον σκοπόν δι’ όν προορί¬ 
ζονται. 

6. Αί διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμό¬ 
ζονται έπί τών επιβατηγών πλοίων τών έκτελούντων πλόας 
μικράς ακτοπλοΐας καί βραχυτέρους. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις της παραγράφου Α τοΰ παρόντος άρθρου, 
έκτος τοΰ εδαφίου 4 αύτής, δεν έφάρμόζονται έπί τών 
υπαρχόντων έπιβατηγών πλοίων καί τών υπαρχόντων 
φορτηγών πλοίων τών κάτω τών 15.000 κοχ. έφ’ όσον 
οί διατιθέμενοι ώς έστιατόρια Αξιωματικών καί λοιπού 
πληρώματος, χώροι, είναι έπαρκεϊς καί προσψέρονται καί 
διά τήν ψυχαγωγίαν τοΰ πληρώματος κατά τάς ώρας μη 
έστιάσεως. Εις πλοία μή ύποχρεούμενα όπως διαθέτουν 
καί μή διαθέτοντα καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, 
τά άνωτέρω μέσα ψυχαγωγίας (έπιτραπέζια παιγνίδια) 
δέον όπως διατίθενται εις τά χρησιμοποιούμενα, παραλλή- 
λως καί ώς χώροι ψυχαγωγίας, εστιατόρια. 

’Άρθρον 17. 

Βιβλιοθήκαι. 

Νέα πλοία καί υπάρχοντα πλοία : 

1. Πλοία 1.600 κοχ. καί άνω δέον όπως έφοδιάζωνται 
διά βιβλιοθήκης έμπλουτισμένης διά καταλλήλων βιβλίων, 
μορφωτικού ιδία περιεχομένου, έκ τών παρά τοΰ Τ.Ε.Ν. 
συνιστωμένων. Εΐδικώτερον πλοία 1.600 έως 3.000 κοχ. 
έφοδιάζονται διά (50) τουλάχιστον βιβλίων, πλοία 3.001 
έως 8.000 κοχ. έφοδιάζονται διά (80 )τούλάχιστον βιβλίων 
καί πλοία 8.001 κοχ. καί άνω έφοδιάζονται διά (120) 
τουλάχιστον βιβλίων τακτικώς άνανεουμένων ώς καί διά 
κινηματογραφικών ταινιών ή ταινιών τηλεοράσεως κλει¬ 
στού κυκλώματος, άναλόγως της φερομένης έπί τοΰ πλοίου 
συσκευής, διδακτικού περιεχομένου σχετικώς μέ τά ληπτέα 
μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής έν θαλάσση, τάς 
έπιχειρήσεις διασώσεως πλοίου καί έπιβαινόντων έξ αιτίων 
ναυτικών άτυχημάτων (ώς πυρκαϊάς, προσαράξεως, άκυ- 
βερνησίας κ.λ.π.). 'Η προβολή τών ταινιών τούτων θά 
πραγματοποιήται μερίμνη τοΰ πλοιάρχου έκ περιτροπής κατά 
συχνά χρονικά διαστήματα προς έπιμόρφωσιν τοΰ πληρώ¬ 
ματος καί εΐδικώτερον τών νέων ναυτικών. 

2. Αί βιβλιοθήκαι, δέον νά τοποθετούνται εις τό καπνι- 
στήριον Αξιωματικών, έπί τών κάτω τών 15.000 κοχ. 
πλοίων, καί εις τήν αίθουσαν ψυχαγωγίας έπί τών άνω τών 
15.000 κοχ. Εις πλοία μή ύποχρεούμενα όπως διαθέτουν 
καί μή διαθέτοντα καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, ή 
βιβλιοθήκη θά δύναται νά τοποθεΐήται είς οίονδήποτε πρόσ¬ 
φοροι χώρον. 

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται έπί 
έπιβατηγών πλοίων έκτελούντων ήμερινούς -πλόας. 


’Άρθρον 18. 

Μέσα ψυχαγωγίας. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Πλοία 500 μέχρι 1.600 κοχ. δέον όπως έφοδιάζωνται 
διά τών κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας : 

(α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι’ έκαστον καπνι- 
στήριον, καί 

(β) Τηλεοράσεως άνοικτοΰ κυκλώματος δι’ έκαστον 
καπνιστήριου ή εστιατορίου. 

2. Πλοία 1.601 μέχρι 8.000 κοχ. δέον νά έφοδιάζωνται 
διά τών κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας. : 

(α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι’ έκαστον κα- 
πνιστήριον. 

(β) Τηλεοράσεως άνοικτοΰ κυκλώματος δι’ έκαστον 
καπνιστήριον ή έστιατόριον. 

(γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, καί 
(δ) Συσκευής δισκοφώνου (πίκ-άπ)άνεξαρτήτου ή έξηρ- 
τημένης μετά τοΰ ραδιοφώνου καί συνδεομένης διά μεγα- 
φώνων μετά τών καπνιστηρίων καί τών έστιατορίων. 

Τά έν έδαφ. (γ) καί (δ) μέσα ψυχαγωγίας δέον όπως 
τοποθετούνται εις τό καπνιστήριον. 

3. Πλοία 8.001 κοχ. καί άνω, δέον νά έφοδιάζωνται διά 
τών κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας : 

(α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι’ έκαστον καπνι¬ 
στή ριον. 

(β) Τηλεοράσεως άνοικτοΰ καί κλειστοΰ κυκλώματος δι’ 
έκαστον καπνιστήριον ή έστιατόριον, τής τηλεοράσεως 
κλειστοΰ κυκλώματος δυναμένης νά - άντικατασταθή ύπό 
κινηματογράφου. 

(γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, καί 
(δ) Συσκευής δισκοφώνου (πίκ-άπ) άνεξαρτήτου ή έξηρ- 
τημένης μετά τοΰ ραδιοφώνου καί συνδεομένης διά μεγα- 
φώνων μετά τών καπνιστηρίων, τής αιθούσης ψυχαγωγίας 
καί τών έστιατορίων. 

Τά έν έδαφ. (γ) καί (δ) μέσα ψυχαγωγίας, δέον όπως 
τοποθετούνται εις τό καπνιστήριον ή τήν αίθουσαν ψυχα¬ 
γωγίας. 

4. ’Επί φορτηγών πλοίων άνω τών 15.000 κοχ. καί έπί 
έπιβατηγών πλοίων άνω τών 5.000 κοχ., οί κοιτώνες τών 
πλοιάρχου καί Α' μηχανικοΰ, δέον νά έφοδιάζωνται διά : 

(α) Τηλεοράσεως. 

(β) Ραδιοφώνου, καί 

(γ) Μικρού ήλεκτρικοΰ ψυγείου. 

5. Τά έπιβατηγά πλοία τά έκτελοΰντα πλόας έσωτερικοΰ, 
άνεξαρτήτως χωρητικότητος, δέον νά έφοδιάζωνται διά τών 
έν έδαφίω 1 τής παρούσης παραγράφου μέσων ψυχαγωγίας. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τής παραγράφου Α τοΰ παρόντος άρθρου 
έκτος τοΰ έδαφίου 4 ταύτης, έφαρμόζονται καί έπί τών 
υπαρχόντων πλοίων. 

Άρθρον 19. 

Αφοδευτήρια - Λουτήρες - Νιπτήρες. 

Α. Νέα -πλοία : 

.1. (α) Έπί παντός πλοίου, δέον όπως διατίθεται είς 
κατάλληλον χώρον, διά τούς Αξιωματικούς καί τό κατώ¬ 
τερον πλήρωμα τουλάχιστον έν '(1) άφοδευτήριον, λουτρόν 
ή καταιονητήρ (ντούς) καί νιπτήρ τροφοδοτούμενος διά 
θερμού καί ψυχρού γλυκέος ΰδατος, άνά έξ άτομα διά τά 
όποια δέν διατίθενται έγκαταστάσεις υγιεινής καθοριζό- 
μεναι εις τάς έπομένας παραγράφους τοΰ παρόντος άρθρου. 
Όσάκις έπί τοΰ πλοίου άπασχολοΰνται καί γυναίκες δέον 
νά διατίθενται ίδιαίτεραι υγειονομικά!· εγκαταστάσεις δι’ 
αύτάς. 

(β) Έπί παντός πλοίου, διά τόν .Πλοίαρχον, δέον νά 
ώρίσταται συκ^χομέΜυς που -Λοεκ&ιος .ιδιαίτερον .λουτρόν 
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μετά αφοδευτηρίου, λουτηρος ή καταιονητηρος (ντους) 
καί νιπτηρος τροφοδοτούμενων διά θερμού καί ψυχροϋ γλυ¬ 
κέος ΰδατος. 'Ο νιπτήρ δύναται νά είναι εγκατεστημένος 
εντός τοϋ κοιτώνος. 

2. Έπί πλοίων 5.000 μέχρι 15.000 κοχ. πέντε (5) 
τουλάχιστον κοιτώνες, των άρχαιοτέρων κατά τάς οικείας 
διατάξεις Αξιωματικών, δέον νά διαθέτουν συνεχόμενον 
ιδιαίτερον λουτρόν μετά άφοδευτηρίου, λουτηρος ή καταιο- 
νητήρος (ντους) καί νιπτήρας τροφοδοτουμένων διά θερμού 
καί ψυχροΰ γλυκέος ΰδατος. 'Ο νιπτήρ δύναται νά είναι 
εγκατεστημένος εντός τοϋ κοιτώνος. 

3. Έπί πλοίων 15.001 κοχ. καί άνω ο! κοιτώνες των Αξιω¬ 
ματικών δέο ι νά διαθέτουν, συνεχόμενον ιδιαίτερον λουτρόν 
μετά άφι δε κτηρίου, λουτηρος ή καταιονητηρος (ντους) 
καί νιπτηρος, τροφοδοτουμένων διά θερμού καί ψυχροΰ 
γλυκέος ύδατος. 'Ο νιπτήρ δύναται νά είναι εγκατεστημένος 
εντός τοϋ κοιτώνος. 

4. Έπί πλοίων 25.001 κοχ. καί άνω, πλήν τών επιβα¬ 
τηγών, διά κάθε δύο μέλη τοϋ κατωτέρου πληρώματος, 
δέον νά διατίθεται λουτρόν μετά άφοδευτηρίου, λουτηρος ή 
καταιονητηρος (ντους) καί νιπτηρος, τροφοδοτουμένων διά 
θερμοΰ καί ψυχροΰ γλυκέος ύδατος, είτε συνεχόμενον μεταξύ 
δύο κοιτώνων, είτε κείμενον έναντι τών εισόδων δύο παρα¬ 
κειμένων κοιτώνων. 

5. Έπί πλοίων 5.001 κοχ. καί άνω, εξαιρέσει τών έπι- 
βατηγών, εις έκαστον κοιτώνα αξιωματικού ή κατωτέρου 
πληρώματος, δέον νά διατίθεται νιπτήρ τροφοδοτούμενος 
διά γλυκέος θερμοΰ καί ψυχροΰ ΰδατος, έκτος εάν ύφίσταται 
νιπτήρ εγκατεστημένος έντός λουτροΰ, συμφώνους προς τά 
εδάφια 2, 3 καί 4 της παρούσης παραγράφου. 

6. "Ανωθεν έκάστου νιπτηρος, δέον νά ύφίσταται κα- 
θρέπτης ικανών διαστάσεων καί ήλεκτροδότης (πρίζα) 
στεγανού τύπου διά ξυριστικάς μηχανάς. 

7. Έπί πλοίων 1.600 κοχ. καί άνω, δέον νά διατίθενται : 

α) Άφοδευτήριον, 'περιλαμβάνον λεκάνην καί νιπτήρα 
τροφοδοτούμενον διά γλυκέος θερμοΰ καί ψυχροΰ ΰδατος, 
πλησίον τής γεφύρας, προς έξυπηρέτησιν τών έν αυτή 
έκτελούντων ύπηρεσίαν άνδρών, καί 

(β) Άφοδευτήριον, ομοίως ως άνωτέω, πλησίον τοΰ 
μηχανοστασίου, προς έξυπηρέτησιν τών εις τοΰτο έκτε¬ 
λούντων ύπηρεσίαν άνδρών. 

8. Έπί έπιβατηγών καί αλιευτικών πλοίων τών οποίων 
τό συνήθως χρησιμοποιούμενον προσωπικόν, υπερβαίνει 
τά εκατόν άτομα, τοΰ ίδιου φύλλου, νά διατίθεται έν άφο¬ 
δευτήριον άνά 10 άτομα. 

9. Έν πάση περιπτώσει ό άριθμός τών άφοδευτηρίων 
δεν επιτρέπεται νά είναι κατώτερος τών : 

(α) τριών (3) εις πλοία 500 μέχρις 800 κοχ., 

(β) τεσσάρων (4) εις πλοία 801 μέχρι 3.000 κοχ., 

(γ) πέντε (5) εις πλοία 3.001 μέχρις 6:000 κοχ., 

(δ) έξ (6) εις πλοία άνω τών 6.001 κοχ. 

10. Έπί έπιβατηγών πλοίων έκτελούντων πλόας μικράς 
άκτοπλοιΐας καί μακρυτέρους καί έπί φορτηγών πλοίων, 
μεταξύ τοΰ πληρώματος τών οποίων συμπεριλαμβάνονται 
περισσότεραι τών τριών γυναικών, δέον νά διατίθεται εις 
αύτάς τούλάχιστον έν άφοδευτήριον. 

11. Έάν ό σταθμός Ασυρμάτου εύρίσκεται εις άπομε- 
μακρυσμένον σημεΐον άπό τούς χώρους ένδιαίτήσεως δέον 
νά ύφίσταται ιδιαίτερος καί πλήρης χώρος ύγιεινής πλησίον 
αύτοΰ. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Προκειμένου περί υπαρχόντων πλοίων, δέον όπως δια¬ 
τίθεται εις κατάλληλον χώρον διά τό προσωπικόν αυτού, 
έν (ΐ) άφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονητήρ (ντούς) ώς 
καί νιπτήρ, άνά δέκα (10) άτομα διά τά όποια δέν διατίθενται 
ιδιαίτεροι χώροι ύγιεινής. Έάν ό άριθμός πληρο'ιματος 
ύπερβαίνη τούς εκατόν, δέον νά διατίθεται ένά έν είσέτι 
άφοδευτήριον άνά 20 άτομα διά τούς πλέον τών εκατόν. 


’Άρθρον 20. 

Μέσα πλύσεως. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Έπί παντός φορτηγού πλοίου, δέον όπως διατίθενται 
έν ή περισσότερα μέσα πλύσεως τοΰ ιματισμού (πλυντήρια 
μηχανοκίνητα ή ήλεκτροκίνητα) έπαρκοΰς χωρητικότητος 
καί ίκανότητος διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ προσωπικού τοϋ 
πλοίου. Επίσης δέον νά διατίθενται μέσα ξηράνσεως ή 
χώροι ξηράνσεως τοΰ πλυνομένου ίματισμοΰ καταλλήλως 
θερμαινόμενοι καί έξαεριζόμενοι, ώς καί μέσα σιδηρώματος 
τοΰ ίματισμοΰ. 

2. Έπιβατηγά πλοία έκτελοΰντα πλόας έξωτερικοΰ, δέον 
όπως διαθέτουν έν (1) μηχανοκίνητον ή ήλεκτροκίνητον 
πλυντήριον άνά είκοσι πέντε (25) άτομα. Τής άπαιτήσεως 
ταύτης άπαλλάσσονται τά έπιβατηγά πλοία άτινα διαθέτουν 
όργανωμένον συγκρότημα πλυντηρίων, διά τόν ιματισμόν 
τών έπιβατών, ικανόν νά έξυπηρετήση καί τάς άνάγκας 
τοΰ προσωπικού τούτων. Πλοία διαθέτοντα ειδικόν προ¬ 
σωπικόν διά τήν πλύσιν τοΰ ίματισμοΰ πληρώματος, δύνανται 
νά φέρουν έν τούλάχιστον πλυντήριον έπαρκοΰς χωρητι¬ 
κότητος καί ίκανότητος προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών 
τοΰ προσωπικοΰ. 

3. Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου δέν έφαρμό- 
ζονται έπί τών έπιβατηγών καί φορτηγών πλοίων τών 
έκτελούντων πλόας έσωτερικοΰ. 

Β. 'Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τής παραγράφου Α τοΰ παρόντος άρθρου, 
πλήν τής άναφερομένης εις τό έδάφιον 1 αύτής άπαιτήσεως 
περί μέσων ή χώρων ξηράνσεως τοΰ ιματισμού, έφαρμό- 
ζονται καί έπί τών υπαρχόντων πλοίων. 

Άρθρον 21. 

Μαγειρεία. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Τά μαγειρεία δέον όπως έφοδιάζωνται δι’ έπαρκοΰς 
καί καταλλήλου έξοπλισμοΰ διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ 
διά τοΰ πλοίου μεταφερομένου άνωτάτου άριθμοΰ προσώπων. 

2. Ταΰτα δέον όπως φωτίζωνται έπαρκώς, έξαερίζων- 
ται καί άερίζωνται, έκτος τοΰ φυσικοΰ άερισμοΰ έάν ύφίστα- 
ται καί, διά τεχνητοΰ τοιούτου, διά καταλλήλου μηχανικοΰ 
συστήματος έπιτυγχανομένων είκοσι (20) τούλάχιστον έναλ- 
λαγών τοΰ άέρος, καθ’ ώραν τοΰ χώρου λογιζομένου κενοΰ. 

3. Αί έστίαι πυρός τών μαγειρείων δέν έπιτρέπεται νά 
έφάπτωνται τών πλευρών καί τών κατακορύφων διαφρα¬ 
γμάτων τοΰ πλοίου. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τών έδαφίων 1 καί 2 τής παραγράφου Α 
τοΰ παρόντος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών υπαρχόντων 
πλοίων, εις τά οποία δέον νά έπιτυγχάνωνται δέκα (10) 
τουλάχιστον έναλλαγαί άέρος. 

"Αρθρον 22. 

Αναρρωτήρια. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Έπί πλοίων 1.600 κοχ. καί άνω, δέον όπως διατίθεται 
ιδιαίτερον διαμέρισμα άναρρωτήριον. 

2. Τό εύρος τών εισόδων τών άναρρωτηρίων, δέον νά 
είναι τούλάχιστον 75 εκατοστόμετρα. 

3. Τά άναρρωτήρια δέον νά φωτίζονται ώς καί οί λοιποί 
χώροι ένδιαίτήσεως άλλά έπί πλέον νά ύφίσταται καί έγκα- 
τάστασις φορητής ήλεκτρικής λυχνίας. 

4. 'Ο άριθμός τών διατιθεμένων κλινών τών άναρρωτη¬ 
ρίων δέν έπιτρέπεται νά είναι μικρότερος τών : 

(α) Μιας (1) έπί πλοίων μετά πληρώματος μέχρις 20 
μελών. 

(β) Δύο (2) έπί πλοίων μετά πληρώματος μέχρι 40 
αελών. 
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(γ) Τριών (3) επί πλοίων μετά πληρώματος άνω των 
40 μελών. 

Έφ’ οσον τό πλοΐον διαθέτει μονόκλινους θαλαμίσκους 
δι’ άπαντα τά μέλη τοϋ πληρώματος, αί κατά τά έδάφια 
(β) καί (γ) κλϊναι τοϋ αναρρωτηρίου δύναται νά μειωθούν 
εις μίαν (1). 

5. Πλησίον έκάστης κλίνης, δέον όπως ύφίσταται ηλε¬ 
κτρικόν κομβίον προς κλήσιν βοήθειας ύπδ τοϋ άσθενοϋς. 

6. Συνεχομέυως τοϋ αναρρωτηρίου, δέον να ύφίσταται 
πλήρης χώρος υγιεινής (αφοδευτήριου, νιπτήρ, λουτήρ). 

7. Οί χώροι υγιεινής τοϋ αναρρωτηρίου, δεν επιτρέπεται 
νά χρησιμοποιούνται ύπό έτέρων πλήν άσθενών προσιοπων. 

8. Είς το αναρρωτήριου δέον νά διατίθεται έρμάριον, 
ώς τών κοιτώνων καί, μικρά ιματιοθήκη προς φύλαξιν 
τών συνδονίων καί τών κλινοσκεπασμάτων αυτοΰ. 

9. Τό αναρρωτήριου δέον νά κατασκευάζηται είς κατάλ- 
ληλον χώρον επί τοϋ πλοίου είς τρόπον ώστε νά έξασφαλι- 
ζηται άνετος διαμονή τών ασθενών. 

10. Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τοϋ άναρρωτηρίου 
δι’ έτέρους σκοπούς έκτος έκείνου δι’ ον προορίζεται. 

11. 'Η ένδειξις «Αναρρωτήριου» άναγράφεται άνεξι- 
τήλως έπί ή ΰπερθεν τής εξωτερικής πλευράς τής θύρας 
εισόδου τοϋ άναρρωτηρίου. 

12. Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου δεν έφαρμό- 
ζονται έπί επιβατηγών πλοίων έκτελούντων ήμερινούς άκτο- 
πλοϊκούς πλόας. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Έπί παντός πλοίου έξερχομένου τής Μεσογείου καί τοϋ 
Εύξείνου Πόντου ολικής χωρητικότητος άνω τών 2.500 
κόρων, δέον νά διατίθεται είς κατάλληλον θέσιν ιδιαίτερον 
διαμέρισμα άναρρωτηρίου τό όποιον θά πληροί τάς διατάξεις 
τών έδαφίο;ν 3, 5, 7, 10 καί 11 τής παραγράφου Α τοϋ 
παρόντος άρθρου. 

"Αρθρου 23. 

Κολυμβητικαί Δεξαμεναί. 

Α. Νέα πλοία : 

1. Κολυμβητική'ϊ' μόνιμον δεξαμενήν, δέον όπως δια¬ 
θέτουν τά άνω τών 20.000 κοχ. πλοία εξαιρέσει τών έπι- 
βατηγών. 

2. 'Η επιφάνεια τής κολυμόητικής" δεξαμενής δέον νά είναι 
τουλάχιστον 16Μ 2 . 

3. 'Η κολυμβητική δεξαμενή δύναται: νά πληροϋται διά 
θαλασσίου ΰδατος εΐτε δι’ ιδιαιτέρας μονίμου έγκαταστάσεως 
είτε γιά τοϋ δικτύου πυρκαϊάς τοϋ πλοίου. Καταλληλα 
μηχανικά μέσα δέον νά προβλέπωνται διά την συνεχή 
έναλλαγήν τοϋ ΰδατος τής κολυμβητικής δεξαμενής. 

Β. Υπάρχοντα πλοία : 

Αί διατάξεις τής παραγράφου Α τοϋ παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται καί έπί τών ύπαρχόντων δεξαμενοπλοίων 
καί πλοίων συνδεδυασμένων μεταφορών άνω τών 20.000 
κοχ. έφ’ ών ή δεξαμενή δύναται νά είναι μή μόνιμος. 

ΜΕΡΟΣ Δ'. 

'Υποβλητέα στοιχεία. 

"Αρθρου 24. 

Σχέδια - Μελέται - Συμμόρφωσις. 

Νέα πλοία καί ύπάρχοντα πλοία. 

1. ΓΙρό τής ένάρξεως τής ναυπηγήσεως πλοίου ή τής 
έκτελέσεως εύρείας έκτάσεως μετασκευών τών χώρων 
ένδιαιτήσεως πλοιάρχου καί πληρώματος αΰτοΰ, ύπο- 
βάλλονται οπωσδήποτε είς Ε.Ε.Π., προκειμένου περί έπι-' 
βατηγοΰ πλοίου, ή, είς Ε.Ε.Π. ή έξουσιοδοτημένον Όργα- 
νισμόν, προκειμένου περί φορτηγού πλοίου, τά κάτωθι 
σχέδια καί μελέται : 

(α) Σχέδια γενικής διατάξεως πλοίου. 

(β) Σχέδια διατάξεως χώρων ένδιαιτήσεως, είς ά θά 
έμφαίνωνται λεπτομερώς οί άτομικοί, κοινόχρηστοι, βακι- 


-άητικοί καί λοιποί χώροι καί -2ά απεικονίζονται αι ·θεσεις 
τοΰ μονίμου εξοπλισμού τών ατομικών χώρων. 

(γ) Σχέδια διατάξεως συστήματος άερισμοϋ, έξαερισμοΰ, 
καί θερμανάσεως μετά στοιχείων, σχετικώς μέ τήν επάρ¬ 
κειαν τών έγκαταστάσεων κεχωρισμενως δια τους χώρους 
ύγιεινής, μαγειρεία, κοιτώνας, εστιατόρια καί χώρους άνα- 
ψυχής. 

2. Μετά τό πέρας τής ναυπηγήσεως καί προ τής θέσεως 
τοΰ πλοίου είς ύπηρεσίαν,' έλέγχεται καί έξακριβοΰται άρμο- 
δίως ή πλήρης συμμόρφωσις τοϋ πλοίου προς τά προβλεπό- 
μενα ύπό τών ώς άνω έγκεκριμένων σχεδίων καί τάς δια¬ 
τάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου έφαρμόζουται καί 
έπί μετασκευών εύρείας έκτάσεως, συνεπεία τών όποιο»; 
επέρχεται άξιόλογος μεταβολή είς τούς χώρους ένδιαιτή- 
σεως. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ II. 

Φορτηγά καί έπιβατηγά πλοία άπό 100-500 κοχ. 

ΜΕΡΟΣ Α'. 

Νέα πλοία. 

"Αρθρου 25. 

Κατασκευή τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

1. Τά διαφράγματα τών χώρων ένδιαιτήσεως τά ταυτι¬ 
ζόμενα μέ τάς πλευράς τοΰ πλοίου δέον νά έπενδύωνται διά 
καταλλήλου μονωτικού ύλικοΰ, έξασφαλιζομένης οΰτω κατά 
τό δυνατόν πλήρους μονώσεως έναντι τοϋ ψύχους καί τοΰ 
καύσωνος. 

2. Τά διαφράγματα τοΰ φωταγωγοΰ-άεραγωγοΰ τοϋ 
μηχανοστασίου καί αί σωληνώσεις, άτμοΰ, πετρελαίου καί 
θερμοΰ ΰδατος, έφ’ δσον διέρχονται τών χώρων ένδιαιτή- 
σεως δέον νά έπενδύωνται διά καταλλήλου μονωτικού ύλι- 
κοΰ, ώστε νά έξασφαλίζηται έπαρκής μόνωσις προς πλήρη 
άπορρόφησιν τής 'άκτινοβολουμένης θερμότητος. 

3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώματα σχηματίζοντα ορο¬ 
φήν χώρων ένδιαιτήσεως δέον νά έπενδύωνται έσωτερικώς 
διά καταλλήλου μονωτικού ύλικοΰ, ώς έν παραγρ. (1) τοΰ 
παρόντος άρθρου. 

4. 'Η έπιφάνεια τής έσωτερικής έπενδύσεως τών χώρων 
ένδιαιτήσεως δέον νά είναι λεία καί συνεχής, τοιαύτης δέ 
συστάσεως ώστε νά καθαρίζηται εύχερώς. 

5. Τά διαφράγματα καί αί όροφαί τών χούρων ένδιαιτή- 
σεως δέον νά έχουν φωτεινά χρώματα είς τρόπον ώστε νά 
καθίσταται ευχερής ή διατήρησις τής καθαριότητος αύτών. 

6. Τά δάπεδα τών χώρων ένδιαιτήσεως δέον νά καλύπτον¬ 
ται διά καταλλήλου ύλικοΰ, έξασφαλίζοντος μόνωσιν καί 
άντοχήν είς τήν ύγρασίαν. 

7. Αί συναρμογαί, μεταξύ δαπέδων καί διαφραγμάτων, 
τών χώρων ένδιαιτήσεως, δέον νά καλύπτονται διά καταλ¬ 
λήλου ύλικοΰ προς άποφυγήν ρωγμών. 

8. Τά διαφράγματα τών χώρων ύγιεινής (λουτρά, πλυν¬ 
τήρια, άφοδευτήρια) δέον δπως συνίστανται έκ χάλυβος ή 
ετέρου καταλλήλου ύλικοΰ έξασφαλίζοντος στεγανότητα 
μεταξύ τών χώρων. 

"Αρθρου 26. 

Αερισμός τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

1. Άπαντες οί χώροι ένδιαιτήσεως τοΰ πλοίου δέον όπως 
άερίζωνται έπαρκώς, διά καταλλήλου μηχανικού συστήμα¬ 
τος, έπιτυγχανομένων τούλάχιστον δέκα (10) έναλλαγών 
τοΰ άέρος καθ’ ώραν τών χώρων λογιζομένων κενών. 

2. Τά άνοίγματα έξαερισμοΰ τών χώρων ένδιαιτήσεως, 
δέον νά τοποθετώνται κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή 
προκαλοΰνται κατά τό δυνατόν ρεύματα καί ένόχλησις τών 
ένδιαιτωμένων. 
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“Αρθρον 27. 

Θέρμανσής των χώρων ένδιαιτήσεως. 

1. “Απαντα τα πλοία δέον δπως έφοδιάζωνται διά καταλ¬ 
λήλου συστήματος θερμάνσεως εις τρόπον ώστε οί χώροι 
ένδιαιτήσεως αύτών να θερμαίνωνται έπαρκώς. 

2. Θερμαντικά μέσα δύνανται νά είναι εϊτε ατμός, είτε 
δδωρ, εΐτε άήρ, κεκαλυμμένα ήλεκτρικά στοιχεία, εϊτε 
συνδυασμός τούτων, άπαγορευομένης χρησιμοποιήσεως δη¬ 
λητηριωδών αερίων, θερμαστών πετρελαίου ή ηλεκτρικών 
θερμαστών μετά άκαλύπτων στοιχείων. 

3. Τά θερμαντικά σώματα, δέον νά κατασκευάζονται 
καί τοποθετούνται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά άποκλείων- 
ται κίνδυνοι πυρκαΐάς ή άτυχήματος ή ένόχλησις τών ένδιαι- 
τωμένων. 

“Αρθρον 28. 

Φωτισμός τών χώρων ένδιαιτήσεως. 

1. “Απαντες οί χώροι ένδιαιτήσεως δέον δπως φωτίζον¬ 
ται έπαρκώς. 

2. Επαρκής θεωρείται ό' φωτισμός ό όποιος παρέχει την 
δυνατότητα, εις άτομον φυσιολογικής οπτικής όξύτητος, 
άνέτου άναγνώσεως, εις οίονδήποτε σημεΐον, έφημερίδος. 

3. Εντός τών κοιτώτων, πλέον τών λοιπών φωτιστικών 
σωμάτων, παρά την κεφαλήν έκάστης κλίνης, δέον νά ύφί- 
σταται καταλλήλως διατεταγμένον φωτιστικόν σώμα, μετά 
διακόπτου, προς άνάγνωσιν. 

“Αρθρον 29. 

Διάκρισις κοιτώτων. 

1. Οί κοιτώνες άναλόγως τών ένδιαιτιυμένων διακρίνον- 
ται εις τάς άκολούθους κατηγορίας : 

(ι) Πλοιάρχου, 

(ιι) Αξιωματικών, καί 

(ιιι) Κατωτέρου πληρώματος. 

2. Έξωτερικώς τής θύρας έκάστου κοιτώνος, δέον νά 
άναγράφεται καλαισθήτως, διά χαράξεως ή άνεξιτήλως εις 
ποιαν τών ανωτέρω κατηγοριών άνήκει ό κοιτών. Προκει- 
μένου περί κοιτώτων κατωτέρου πληρώματος άναγράφεται 
ομοίως ώς άνωτέρω καί ό αριθμός τών έν αύτώ ένδιαιτω- 
μένων. 

“Αρθρον 30. 

Διάθεσις κοιτώτων. 

1. Εις τον Πλοίρχον καί τον Α'. Μηχανικόν δέον νά δια¬ 
τίθεται άτομικός κοιτών. 

2. Εις τούς Αξιωματικούς δέον νά διατίθεται, είτε άτο¬ 
μικός κοιτών, εΐτε κατ’ άνώτατον δριον, άνά δύο (2) άτομα, 
εις κοιτών. 

3. Εις τό κατώτερον πλήρωμα δέον νά διατίθεται, εΐτε 
άτομικός κοιτών, είτε κατ’ άνώτατον δριον, άνά τέσσαρα 
(4) άτομα, εις κοιτών. 

“Αρθρον 31. 

"Υψος χώρων ένδιαιτήσεως. 

Τό καθαρόν ΰψος τών χώρων ένδιαιτήσεως εις τά σημεία 
έλευθέρας κυκλοφορίας δέον νά είναι τουλάχιστον 1,85μ 

“Αρθρον 32. 

Διάδρομοι χώρων ένδιαιτήσεως καί προστατευτικά 

κιγκλιδώματα. 

1. Οί διάδρομοι τών χώρων ένδιαιτήσεως δέον να πλη¬ 
ρούν τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

(α) Τό έλάχιστον καθαρόν εύρος τών κυρίων διαδρόμων 
νά είναι 0,75μ. 

(β) Φέρουν χειρολαβάς εις την μίαν τουλάχιστον πλευ¬ 
ράν προς συγκράτησιν του πληρώματος. Αί χειρολαβαι αυται 
δεν θεωρούνται ώς έμπόδια 8ιά τον προσδιορ ισμον τοΰ κα¬ 
θαρού εύρους τών διαδρόμων. 


2. Προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα, ύψους ως 
τούτο καθορίζεται ύπό της έκάστοτε έν ίσχύι Δ. Συμβασεως 
περί γραμμών φορτώσεως, ή ισοδύναμα μέσα δέον δπως 
τοποθετούνται περιφερειακώς τών άνοικτών καταστρωμά¬ 
των. Κιγκλιδώματα πλευρών καταστρωμάτων, κειμένων 
προς την θάλασσαν, δέον δπως άποτελοΰνται έκ τριών σει¬ 
ρών κιγκλίδων, λοιπά κιγκλιδώματα δύνανται νά αποτελούν¬ 
ται έκ δύο σειρών κιγκλίδιυν. 

“Αρθρον 33. . 

Κλΐναι. 

1. Είς τον Πλοίαρχον καί πάντα τά μέλη τοΰ πληρώμα¬ 
τος δέον δπως διατίθεται ιδιαιτέρα κλίνη έλαχίστων εσω¬ 
τερικών διαστάσεων 1,98 X 0,80 μ. 

2. “Οπου αί κλΐναι τοποθετούνται πλησίον τών έξωτερι- 
κών πλευρών τού πλοίου, ή πλησίον διαφραγμάτων, τών 
οποίων ή έτέρα δψις έκτίθεται είς δυσμενείς καιρικάς κατα¬ 
στάσεις ψύχους ή θερμότητος ύπό ύψηλάς θερμοκρασίας, 
δέον νά προβλέπεται κατάλληλος μόνωσις διά ξύλου ή έτέ- 
ρου ισοδυνάμου μονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλί¬ 
νην άπό τάς πλευρά; ή τά διαφράγματα τοΰ πλοίου. 

3. Απαγορεύεται ή τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλι¬ 
νών έν επαφή κατά πλευράν, τούτο έπιτρέπεται μόνον εις 
τά έπιβατηγά καί τά αλιευτικά προΐα, έφ’ δσον ύπαρχει 
διάδρομος, προς τάς πλευράς τών κλινών, τάς άντιθέτους 
τών έφαπτομένων, καί, παραπέτασμα μεταξύ τών δύο κλι¬ 
νών. 

“Αρθρον 34. 

Επιπλώσεις καί έξοπλισμός τών κοιτώνων. 

1. Εντός έκάστου κοιτώνος δέον νά ύφίσταται ιδιαίτερον 
έρμάριον δι’ έκαστον ένδιαιτώμενον. 

2. “Απαντες οί κοιτώνες δέον νά είναι εφωδιασμένοι δια 
καταλλήλων καθισμάτων προς χρήσιν τών ένδιαιτωμένων. 

"Αρθρον 35. 

Εστιατόρια καί μέσα ψυχαγωγίας. 

1. Έπί τών πλοίων, δέον νά ύφίσταται ιδιαίτερον εστια- 
τόριον διά τον Πλοίαρχον καί τούς Αξιωματικούς καί έτε¬ 
ρον κεχωρισμένον διά τό κατώτερον πλήρωμα. 

2. ΙΤλ.οΐα ολικής χωρητικότητος μικροτέρας τών 300 
κόρων δυνατόν νά διαθέτουν έν μόνον εστιατόριον. 

3. Τά εστιατόρια δέον να διαθέτουν επιφάνειαν δια την 
ταυτόχρονον έστίασιν τού προσωπικού, πλην τών εκτελουν- 
των φυλακήν, νά είναι δέ έξωπλισμένα δια των απαραίτη¬ 
των ειδών έστιάσεως. 

4. Τά εστιατόρια δέον όπως έφοδιαζωνται δια των κά¬ 
τωθι τουλάχιστον μέσων ψυχαγωγίας, ή χρήσις τών όποιων 
δεν έπιτρέπεται κατά τάς ώρας φαγητού. 

(α) Δι’ έπιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι-ταβλι) 

(β) Διά ραδιοφώνου. 

“Αρθρον 36. 

Άφοδευτήρια-Λουτήρες-Νιπτηρες. 

’Επί παντός πλοίου, δέον δπως διατίθεται εις κατάλλη¬ 
λον χώρον διά τό προσωπικόν αυτού έν (1) άφοδευτηριον, 
λουτρόν ή καταιονητήρ (ντούς) ώς καί νιπτηρ τροφοδοτού¬ 
μενος διά θερμού καί ψυχρού γλυκέος ύδατος, άνά έξ (6) 
άτομα διά τά όποια δέν διατίθενται ιδιαίτεροι χώροι υγιει¬ 
νής. 

"Αρθρον 37. 

Μαγειρεία. 

1. ’Επί πλοίων τών οποίων ή φύσις και η διάρκεια τών 
ταξειδίων άπαιτοΰν την υπαρξιν μαγειρείων,, δέον δπως 
ταύτα, έφοδιάζωνται δι’ επαρκούς καί καταλλήλου έξοπλι- 
σμοϋ διά την έξυπηρέτησιν τοΰ διά τούτων μεταφερομενου 
άνωτάτου άριθμοΰ προσώπων. 
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2. Δέον δπως ταΰτα φωτίζωνται έπαρκώς, έξαερίζωνται 
δέ κα'ι άερίζωνται ίκανοποιητικώς διά του φυσικού ή τεχνι¬ 
κού αερισμού. 

3. Αί έστίαι πυρός των μαγειρείων δέν επιτρέπεται νά 
εφάπτωνται των πλευρών καί των διαχωριστικών διαφρα¬ 
γμάτων τοΰ χώρου εις ον εΰρίσκονται. 

Αρθρον 38. 

Α ποβλητέα στοιχεία. 

Πρό της ένάρξεως της ναυπηγήσεως ή εύρείας έκτάσεως 
μετασκευής των χώρων ένδιαιτήσεως πληρώματος, πλοίοιν, 
υποβάλλονται οπωσδήποτε εις την Ε.Ε.Π., προκειμένου 
περί επιβατηγού πλοίου, ή εις Ε.Ε.Π. ή έξουσιοδοτημένον 
οργανισμόν, προκειμένου περί φορτηγού πλοίου, σχέδια γε¬ 
νικής δίατάξεως εις ά 0ά έμφαίνωνται λεπτομερώς οί άτομι- 
κοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί καί λοιποί χώροι. 

ΜΕΡΟΣ Β'. 

' Υπάρχοντα πλοία. 

’Άρθρον 39. 

Αερισμός-Οέρμανσις καί φωτισμός τών χώρων 

ένδιαιτήσεως. 

1. Άπαντες οί χώροι ένδιαιτήσεως τοΰ πληρώματος δέον 
δπως άερίζωνται έπαρκώς διά καταλλήλου μηχανικού συ¬ 
στήματος ή συστήματος διοχετεύοντος φυσικόν άερισμόν. 

2. "Απαντα τά πλοία δέον δπως έφοδιάζωνται διά καταλ¬ 
λήλου συστήματος θερμάνσεως εις τρόπον ώστε οί χώροι 
ένδιαιτήσεως αύτών νά θερμαίνωνται έπαρκώς. Τοϋτο δύ- 
ναται νά έπιτευχθή εΐτε δι’ ηλεκτρικής έγκαταστάσεως ή 
διά τοιαύτης άτμοΰ ή θερμού ΰδατος ή θερμού άέρος. 

3. Οί πρός ένδιαίτησιν τοΰ πληρώματος διατιθέμενοι χώ¬ 
ροι δέον δπως φωτίζωνται έπαρκώς. 

“Αρθρον 40. 

Κοιτώνες καί έξοπλισμός αύτών. 

1. Ιδιαίτεροι κοιτώνες δέον δπως διατίθενται δι’ έκά- 
στην κατηγορίαν τοΰ προσωπικού τοΰ πλοίου ώς άκολού- 
θως : 

(α) Πλοιάρχου, 

(β) Αξιωματικών, καί 

(γ) Κατωτέρου πληρώματος. 

2. Εις τον Πλοίαρχον καί πάντα τά μέλη τοΰ πληρώμα¬ 
τος δέον δπως διατίθεται ιδιαιτέρα κλίνη έλαχίστων, έσω- 
τερικών διαστάσεων 1,83μ. χ 0,60μ. 

3. Εντός έκαστου κοιτώνος δέον νά ύφίσταται ιδιαίτε¬ 
ρον έρμάριον δι’ έκαστον ένδιαιτώμενον. 

"Αρθρον 41. 

"Υψος χώρων ένδιαιτήσεως. 

"ίνα άναγνωρισθή διαμέρισμά τι κατάλληλον διά τήν έν- 
διαιτησιν πληρώματος δέον νά έχη ύψος τουλάχιστον 2,10μ. 
μετρουμενον μεταξύ τών άνω όψεων τών ζυγών. 

"Αρθρον 42. 

Εστιατόρια καί μέσα ψυχαγωγίας. 

1. Επί τών πλοίων, δέον νά ύφίσταται ιδιαίτερον έστια- 
τόριον διά τον πλοίαρχον καί έτερον κεχωρισμένον διά τό 
πλήρωμα. 

2. Πλοία ολικής χωρητικότητος μικροτέρας τών 300 
κόρων δυνατόν νά διαθέτουν έν μόνον έστιατόριον. 

3. Τά έστιατόρια δέον νά διαθέτουν έπιφάνειαν διά την 
ταυτόχρονον έστίασιν τοΰ προσωπικοΰ πλήν τών έκτελούν- 
των φυλακήν, νά είναι δέ έξωπλισμένα, διά τών άπαραιτή- 
των ειδών έστιάσεως. 

4. Τά εστιατόρια δέον δπως έφοδιάζωνται διά τών κά¬ 


τωθι τούλάχιστον μέσων ψυχαγωγίας, ή χρήσχς τών οποίων 
δξν έπιτρέπεται κατά τάς ώρας φαγητοΰ : 

(α) Διά έπιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι-τάβλι) 

(β) Διά ραδιοφώνου. 

"Αρθρον 43. 

Αφοδευτήρια—Λουτήρες-Νιπτήρες. 

Έπί παντός πλοίου, δέον δπως διατίθεται εις κατάλλη¬ 
λον χώρον διά τό προσωπικόν αύτοΰ, έν (1) άφοδευτήριον, 
λουτρόν ή καταιονητήρ (ντούς) ώς καί νιπτήρ, άνά δέκα 
(10) άτομα διά τά όποια δέν διατίθενται ιδιαίτεροι χώροι 
υγιεινής. 

"Αρθρον 44. 

Μαγειρεία. 

1. Έπί πλοίων τών οποίων ή φύσις καί ή διάρκεια τών 
ταξειδίων άπαιτοΰν τήν ΰπαρξιν μαγειρείων, δέον δπως 
ταΰτα, έφοδιάζωνται δι’ έπαρκοΰς καί καταλλήλου έξοπλι- 
σμοΰ διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ διά τούτων μεταφερομένου 
άνωτάτου άριθμοΰ προσώπων. 

2. Δέον δπως ταΰτα φωτίζωνται έπαρκώς, έξαερίζων- 
ται δέ καί άερίζωνται ίκανοποιητικώς διά τοΰ φυσικοΰ ή 
τεχνικοΰ άερισμοϋ. 

ΜΕΡΟΣ Γ. 

Γενικαί διατάξεις διά τά νέα καί τά υπάρχοντα πλοία. 

’Άρθρον 45. 

Χρήσις υγραερίου έπί τών πλοίων. 

Όσάκις έπί τών πλοίων χρησιμοποιείται ύγραέριον ή 
σχετική έγκατάστασις δέον νά πληροί τούς κάτωθι όρους : 

1. Αί φιάλαι υγραερίου θά κατασκευάζωνται, πληροΰν- 
ται καί έλέγχωνται ύπό άνεγνωρισμένων Εταιρειών συμ- 
φώνως πρός έγκεκριμένας άρμοδίως προδιαγραφάς. Αί έν 
λόγω φιάλαι θά φέρουν άσφαλιστικάς διατάξεις έγκεκριμέ- 
νου τύπου, αί όποΐαι θά έλέγχωνται τή εύθύνη τών άνωτέρω 
Εταιρειών. 

2. 'Η χρήσις βαλβίδος άπ’ εύθείας λήψεως απαγορεύεται. 
Έκάστη φιάλη ή συστοιχία φιαλών, δέον δπως φέρη μειω- 
τήρα πιέσεως μετά βαλβίδος ταχείας άπομονώσεως. 

3. 'Η τοποθέτησις των φιαλών ύπό τό κατάστρωμα ή 
εις κλειστούς χώρους, άπαγορεύεται. Αί φιάλαι μόναι, ή έν 
συστοιχία, δέον δπως : 

(α) τοποθετούνται εί δυνατόν εις άνοικτούς χώρους καί 
εις σημεία εύρισμόνενα μακράν θερμικών ή έτέρων πηγών 
έναύσεως, 

(β) ασφαλίζωνται καταλλήλως διά μεταλλικών στεφά¬ 
νών, καί 

(γ) προστατεύωνται καταλλήλως άπό τήν ήλιακήν ακτι¬ 
νοβολίαν. 

4. 'Η σύνδεσις τών φιαλών μετά τών συσκευών χρήσεως, 
δέον δπως είναι ίσχυράς κατασκευής καί έπαρκοΰς άντο- 
χής, εις τρόπον ώστε νά άποκλείηται οίαδήποτε διαρροή ή 
κίνδυνος άναφλέξεως τοΰ άερίου, άπαγορευομένης τής χρη- 
σιμοποιήσεως σωλήνων έξ έλαστικοΰ ή πλαστικού ύλικοΰ. 
Εΐδικώτερον δέον δπως λαμβάνηται μέριμνα ώστε ή σωλή- 
νωσις τροφοδοτήσεως τής συσκευής νά είναι : 

α) κατασκευασμένη έξ εύκάμπτου χάλκινου σωλήνος, 
έπαρκοΰς πάχους καί διαμέτρου, άνευ συνδέσεων, καταλή- 
γοντος εις σπείρωμα είς άμφότερα τά άκρα καί προστατευο- 
μενου δια καταλλήλου προφυλακτήρος είς τά προσιτά ση¬ 
μεία, 

β) καταλλήλους καί άνθεκτικώς τοποθετημένη, καθ’ δλον 
το μήκος της και να μή διέρχεται διά κλειστών χώρων έκτος 
εκείνων εις τους οποίους εύρίσκεται ή συσκευή καταναλώ¬ 
σεις. 

5. Είς τον χώρον τοποθετήσεως τών φιαλών, δέον δπως 
ύφίσταται πινακις επισημαινουσα τούς κινδύνους έκρήξεως 
καί άπαγορεύουσα τό κάπνισμα. 
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6. Μεθ’ έκάστην χρήσιν ή συσκευή καταναλώσεως δέον 
δπως άπομονοΰται. 

^ * 1 Ιλησιον της συσκευής καταναλώσεως απαγορεύεται 

η εναποθεσις εύφλεκτων υλικών δυναμένων να άναφλεγοΰν 
έκ της γυμνής φλογός. Τυχόν άπομένοντα έλαια καί λοιπά 
υγρά ή εύφλεκτα κατάλοιπα, δέον όπως καθαρίζωνται έπι- 
μελώς. 

_8. Εις λογικήν άπόστασιν έκ τού χώρου τοποθετήσεως 
τής συσκευής, δέον όπως διατίθεται κατάλληλος πυροσβέ¬ 
στη Ρ δυναμενος να χρησιμοποιηθή αμέσως έν περιπτώσει 
πυρκαϊάς. 

’Άρθρον 46. 

Εξαιρέσεις. 

Μ ^Έ.Π. δύναται νά έξαιρή τής συμμορφώσεως προς 
απασας η ενιας εκ των απαιτήσεων του παρόντος Κεφαλαίου 
πλοία τά όποια : 

(α) εκτελοΰν ημερινους πλόας μικράς διάρκειας, καί 
(β) 0 προβλεπόμενος υπό τής οργανικής συνθέσεως αρι¬ 
θμός πληρώματος είναι μικρός, μετά δε τήν έκτέλεσιν τοϋ 
πλοϋ δεν παραμένει τούτο έπί τοϋ πλοίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. 

Καθαρισμός και επιμελεια χώρων ένδιαιτησεως δι’ άπαντα 
εφ ών έχει έφαρμογήν ό παρών Κανονισμός πλοία. 

’Άρθρον 47. 

Καθημερινοί καί γενικοί καθαρισμοί. 

1. Οί χώροι ένδιαιτησεως τού πληρώματος, δέον δπως 
καθαρίζωνται καί άερίζωνται καθημερινώς. Τά δάπεδά των, 
δέον να ραντιζωνται δι υδατος καί σαρώνωνται τουλάχιστον 
τρις εβδομαδιαίως. Ρυπανθεΐσαι έπιφάνειαι χώρων ένδιαι- 
τήσεως δέον νά καθαρίζωνται αμέσως. 

2. Γενικός καθαρισμός τών χώρων ένδιαιτησεως, τών 
διάδρομων, τών κλιμάκων καί τών μέσων προσβάσεως εις 
αυτούς, ένεργεϊται τακτικώς, κατά διαστήματα βραχύτερα 
τών τριών μηνών καί έκτάκτως, μετά τό πέρας εργασιών 
συντηρήσεως τοϋ πλοίου (δεξαμενισμός, έτησία ή ειδική 
έπιθεώρησις κ.λ.π.) καί δταν ή Ε.Ε.Π. ή ή Λιμενική ή ή 
Προξενική Αρχή κρίνη τοΰτο σκόπιμον. 

3. Κατά τήν έγκατάστασιν μέλους τινός τοϋ πληρώματος 
εις κοιτώνα, έφ’ δσον προ μηνός τούλάχιστον ό κοιτών δέν 
εχει καθαρισθή γενικώς, οδτος υποβάλλεται έκ νέου εις γε¬ 
νικόν καθαρισμόν. 

4. Κατά τον γενικόν καθαρισμόν, αί όροφαί, τά διαφρά¬ 
γματα, τά δάπεδα καί αί επιπλώσεις τών χώρων ένδιαιτή- 
σεως, πλύνονται διά θερμοΰ υδατος μετά σάπωνος ή ετέ¬ 
ρου καταλλήλου άπορρυπαντικοΰ. Επίσης αί κλινοστρωμ- 
ναι εκτίθενται εις ανοικτόν κατάστρωμα προς αερισμόν. 

5. Οι ελαιοχρωματισμοί τών χώρων ένδιαιτησεως ένερ- 
γούνται εις τακτικά χρονικά διαστήματα εις τρόπον ώστε 
να διατηρούνται οδτοι πάντοτε εις καλήν κατάστασιν καί 
έμφάνισιν. 

6. Οι καθημερινοί καί οί γενικοί καθαρισμοί ένεργοϋνται 
μερίμνη Αξιωματικού όριζομένου υπό τού Πλοιάρχου. Οί 
καθαριζόμενοι χώροι έπιθεοιροΰνται παρά τοϋ Πλοιάρχου, 
δστις, . κατά τούς γενικούς καθαρισμούς, ποιεί σχετικήν, 
εν τώ ήμερολογίω μνείαν. 

7. Έάν διαπιστωθή υπαρξις παρασίτων έπί τού πλοίου 
λαμβάνονται πάραυτα μέτρα διά τήν έξολόθρευσίν των, 
ποιουμένης σχετικής, έν τώ ήμερολογίω μνείας, μετά περι- 
γραφής τών ληφθέντων μέτρων. 


Άρθρον 48. 

Επιμέλεια χώρων ένδιαιτησεως. 

1. Τήν επιμέλειαν τών χώρων ένδιαιτησεως καί τοϋ εξο¬ 
πλισμού αυτών έχει τό πλήρωμα κατά τάς διατάξεις τών 
οικείων Κανονισμών «περί έσωτερικής υπηρεσίας τών 
πλοίων». 

2. Τό παρόν Κεφάλαιον έφαρμόζεται καί έπί τών υπαρ¬ 
χόντων πλοίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. 

Ακροτελεύτιοι διατάξεις. 

Άρθρον 49. 

Άρμόδιαι διά τήν έφαρμογήν τού Κανονισμοΰ-Άπαλλαγαί. 

1. Διά τήν έφαρμογήν τού παρόντος Κανονισμού, αρμό¬ 
δια τυγχάνει ή Ε.Ε.Ι1. 

2. 'Ο έλεγχος τών πλοίων, ώς προς τήν έφαρμογήν τών 
διατάξεων τού παρόντος Κανονισμού διενεργεΐται υπό τής 
Ε.Ε.Π., τών Λιμενικών Αρχών έσωτερικοΰ καί τών Προ¬ 
ξενικών Λιμενικών Αρχών, ελλείψει δέ τούτων υπό τών 
παρακτίων Ελληνικών Προξενικών Αρχών. 

3. Οί έκάστοτε έξουσιοδοτούμενοι, διά τήν έφαρμογήν 
τών διατάξεων τών Δ. Συμβάσεων «περί άσφαλείας τής 
άνθρωπίνης ζωής έν θαλάσση» καί «Γραμμών Φορτώσεως», 
Όργανισμοί, έξουσιοδοτοΰνται καί διά τήν, κατά τάς οδη¬ 
γίας τής Ε.Ε.Π., έφαρμογήν τών σχετικών προς κατασκευα¬ 
στικά θέματα, διατάξεων τού παρόντος Κανονισμού. 

Μετά τήν όλοκλήρωσιν τών έργασιών ναυπηγήσεως ή 
εύρείας μετασκευής φορτηγού πλοίου, δέον δπως ύποβάλ- 
λωνται εις τήν Ε.Ε.Π. υπό τού παρακολουθήσαντος τάς 
άνωτέρω έργασίας Νηογνώμονος, πλήρεις σειραί τών ΰπό 
τοϋ άρθρου 24 (1) τού Κεφαλαίου I καί άρθρου 38 Κεφα¬ 
λαίου II τού παρόντος Κανονισμού προβλεπομένων σχεδίων 
δεόντως τεθεωρημένων σύν τη βεβαιώσει έπ* αυτών δτι 
άνταποκρίνονται πλήρως προς τήν πραγματικήν κατάστα- 
σιν τού πλοίου. 

4. Έάν κατά τήν γνώμην τής Ε.Ε.Π. έκτιμάται δτι ή 
συμμόρφωσις νεοαγοραζομένου πλοίου τίνος προς τάς δια¬ 
τάξεις τού παρόντος Κανονισμού, θά έπιφέρη μείωσιν τής 
άσφαλείας του ή θά συνεπάγεται κατασκευαστικάς μετα- 
τροπάς αί όποΐαι έκ τών πραγμάτων καθίστανται άδύνατοι 
ή άπαιτοΰν δυσαναλόγως μεγάλας έν σχέσει προς τό άνα- 
μενόμενον άποτέλεσμα οΐκονομικάς έπιβαρύνσεις, δύναται 
ό Υπουργός, τη αιτήσει τού ένδιαφερομένου, καί κατόπιν 
σχετικής γνωμοδοτήσεως τής υπό τού άρθρου 35 τού Κώ- 

■ δικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, προβλεπομένης Τεχνι¬ 
κής Επιτροπής, ν’ άπαλλάξη τούτο τής ύποχρεώσεως συμ¬ 
μορφώσεως πρός τάς σχετικάς άπαιτήσεις. 

Άρθρον 50. 

Κυρώσεις. 

Οί παραβάται τού παρόντος Κανονισμού ύπόκεινται εις 
τάς κυρώσεις τών διατάξεων τού άρθρου 45 τού Ν.Δ.187/73, 
«περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 

Εις τον 'Ημέτερον έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας Υ¬ 
πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού πα¬ 
ρόντος. 

Έν Άθήναις τή 21 Ιουλίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΧ 



2136 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

•Η Ιτησία συνδρομή τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, ή τιμή των τμηματικώς πωλουμένων φύλλων αύτής 
καί τά τέλη δημοσιεύσεως έν τή Έφημερίδι της Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν άπό 1ης Ίανουαρίου 1974 ώς κάτωθι: 

Α'. ΕΤΗΣΙΑI ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 


1. Διά τό Τεύχος 

Α' ... 

Δραχ. 600 


Ύπέρ 

τοϋ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπι· 



2. 

» 

» > 

Β' . 

» 700 


κοΟ 

τού Έθνικοΰ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 



3. 

» 

» » 

Γ' .. 

> 500 


λογοΰν τά έξής ποσά: 



4. 

» 


Δ' . 

» 1.000 

1. Διά τό ΤευΥίχ 

Α’ ... 

ΔοαΥ. 

30 

5. 


» * 

Νομικών Προσώπων Δ. Δ. 

> 500 

2. 

» 

» 


Β' .. 

» 

35 

6. 


> » 

Παράρτημα ... 

> 300 

3. 

» 

» 

> 

Γ' . 

» 

25 

7. 

» 

> » 

Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. .. 

» 3.000 

4. 

» 


> 

Δ' . 

» 

50 

8. 


» Δελτίου 

Εμπορικής καί Βιομηχανικής 


5. 

» 

> 

1 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου 






Ιδιοκτησίας. 

» 200 





Δικαίου. 

» 

25 

9. 

Δι* 

άπαντα τά τεύχη, καί τό Δελτίον Έμπ. 


6. 


» 

> 

Παράρτημα . 

» 

15 




καί Βιομ. Ιδιοκτησίας. 

» 6.000 

7. 


> 


Ανωνύμων "Εταιρειών κ,λ,π. 

> 

150 


ΟΙ Δήμοι καί 

αί Κοινότητες τοΰ Κράτους κατα- 


8. 


» 

Δελτίον 

Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας.... 

> 

10 


βάλλουσι τό 

ήμισυ. τών άνωτέρω συνδρομών. 


9. 

ΔΓ άπαντα τά τεύχη... 

» 

300 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Έκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμάται δραχ. 3, άπό 9 έως 40 σελ. δραχ, 8, άπό 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, άπό 81 σελ. καί 
άνω ή τιμή πωλήσεω; έκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δραχ. 15 άνά 80 σελίδας. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I 


ΕΙς τό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών χαΐ 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 

Α’. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 

1. Των δικαστικών πράξεων. Δραχ. 

2. Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών . » 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών. » 

4. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων είς γε- 

νικάς συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρον 32 
τού Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τών 
άνακο ενώσεων τών προβλεπομένων Οπό 
τού άρθρου 59 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 400/70 
περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών "Εται¬ 
ρειών, ώς καί τών άποφάσεων τοΰ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου τοϋ’ ΕΛΤΑ τών άφο- 
ρωσών εις προσωρινός διατάξεις. » 

5. Τών άνακοινώσεων τών ύπό δ ιάλυσινΑνω¬ 

νύμων Εταιρειών, κατά τό Β.Δ.20/5/1939 . > 

6. Τών ισολογισμών τών Άνων. "Εταιρειών .. » 

7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων 

τών Τραπεζικών "Εταιρειών . » 

8. Τών άποφάσεων περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών "Εταιρειών . » 

9. Τών Οπουργικών άποφάσεων περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών "Ασφα¬ 
λιστικών "Εταιρειών, τών έκδέσεωυ περιου¬ 
σιακών στοιχείων Άνων. "Εταιρειών έν 
γίνει, ώς καί τών άποφάσεων του Δ.Σ τόϋ 
ΕΛΤΑ δι" ών έγκρίνονται καί δημοσιεύον¬ 
ται οί κανονισμοί αύτοϋ . » 

10. Τών άποφάσεων περί παροχής πληρεξου¬ 
σιότητας πρός άντιπροσώπευσιν έν Έλλά- 
δι άλλοδαπών "Εταιρειών, ώς καί τών 
άποφάσεων περί μεταβιβάσεως τού χαρτο¬ 
φυλακίου Ασφαλιστικών "Εταιρειών κατά 
τό άρθρον 59 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 400/70 ... » 

12. Τών άποφάσεων περί συγχωνεύσεως Ανω¬ 
νύμων Εταιρειών . » 


400 

10.000 

2.000 


1.000 

200 

4.000 

1.000 

600 


4.000 


2.000 

10.000 


12. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής τού Χρημα¬ 

τιστηρίου περί είσαγωγής χρεωγράφων 
είς τό Χρηματιστήριου πρός διαπραγμά¬ 
τευση", συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 . » 

13. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαια¬ 

γοράς περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοΰ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν.148/ 

1967. » 

Β'. Δημοσιεύματα "Εταιρ. Περιωρισμένης Ευθύνης 

1. Τών καταστ α τικών .. Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων _ » 

4. Τών Ισολογισμών. » 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . > 

Γ'. Δημοσιεύματα ’Αλληλασφαλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - ’Αλληλασφαλιστικών Ταμείων 
καί Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων περί χορηγή- 

σεως άδείας λειτουργίας Άλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστι- 
κών Ταμείων. » 

2. Τών Ισολογισμών τών ώς άνω Συνεταιρι¬ 

σμών, Ταμείων καί Σωματείων . » 

IX Είς τό τεύχος Τέταρτον, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημο¬ 
σιεύσεων . ) 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


1.000 

1.000 

400 


Τό υπέρ τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Έθνικοΰ 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβληθέν ποσοστόν έπί τών τελών 
δημοσιεύσεων έν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών 1 καί "Εταιρειών 
Περιωρισμένης Εύθύνης έν γένει ώρίσθη είς 5%. 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. ΆΙ συνδρομαί τού έσωτερικού καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται είς τά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοϋ είσπρά- 
ξεως, άπερ, μερίμνη τοΰ ένδιαφερομένου, άποστέλλεται είς τήν "Υπηρεσίαν τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου. 

2. Αί συνδρομαί τοΰ έξωτερικοΰ δύνανται ν" άποστέλλωνται καί είς άνάλογον συνάλλαγμα δι’ έπιταγής έπ’ όνόματι τοΰΔιευθυντοϋ 
Διοικητικών καί ΟΙκονομικών "Υποθέσεων τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου. 

3. Η καταβολή τοΰ υπέρ τού Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστού έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων ένεργεϊται έν Άθήναις 
μέν είς τό Ταμεΐον τοΰ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα "Εθνικού Τυπογραφείου), έν ταίς λοιπαϊς δέ πόλεσι τοΰ Κράτους εις τά Δημόσια Ταμεία 
άπερ άποδίδεται είς τό ΤΑΠΕΤ, σνμφώνως πρός τά όριζόμενα διά τών ύπ’ άριθ. 192378/3639 τοΰ έτους 1947 (ΚΟΝΕΟ 185) καί 178048/ 
5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγχνκλίων διαταγών τού Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους. Έπί συνδρομών έξωτερικοΰ άποστελλομένων 
δι’ έπιταγών, συναποστέλλεται διά τών έπιταγών καί τό ύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν. 

"Ο Γενικός Διευθυντής 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 



































